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Бүхы оронуудай пролетаринар, нэгэдэгты! 


1989 оной февралиин 22, среда 


Украинын ниислэлдэ М. С. Горбачевой хэһэн уулзалганцуд 


лан хүргэхэ зуураа, ехэ ба га- 
бьяата амжалтс арнь, хүсэл эр- 
мэлзэлээ бэелүүлһээрнь кон- 
структорска бюрогой таћһагай 
коллективые амаршалба, Ху- 
билган шэнэдхэлгые бэелүүл- 
хэ гэћһэн бүгэдэ арадай хүсэ- 
лэн маанадта бий гэжэ тэрэ 
хэлээ. Тиигэхын тула эршэмтэя- 
гээр хүдэлхэ, бэрхэшээл түбэ- 
гүүдһээ тунхарихагүй хэрэгтэй. 
Танай энэ самолёт хадаа ху- 
билгам шэнэдхэлгын таһарша- 
гүй хубинь бслоно, 


Машинань аролортһоо га- 
раад, Киевэй шэнэ кварталнуу- 
даар, түүхэтэ түбэй районуу- 
даар үнг:рбэ. Совет Украинын 
нийслэл хото нилээд хубилад, 
үзэсхэлэн гоё Һайхан болоо. 
Эдэ айн Майхан хубилалта- 
нууд хадаа хубилган  шэнэд- 
хэлгын тодорхой үрэ дүнгүүд 
болоно. 240 мянган хүнлөө бү- 
ридэдэг городой коммунист- 
нууд энэ хэрэгые толгойлно. 
Хэдэн зуугаад мянган киевэй- 
хидэй саг үргэлжын анхарал 
оролдолгонуудаар, ажал хэрэ- 
гүүдээр хэдэн арбаад пред- 
приятинууд Һэльбэн шэнэлэг- 
дэжэ байна. Энээнэй ашаар 
ажалай бүтээсэ дээшэлүүлһэн- 
Һээ боложо, нёдондо үйлэд- 
бэриин хэмжээнэй бүхы 5,5 
процент  ургалта абтаа їзэн. 
Хэлсээтэ уялгануудай журам 
бэхижүүлэгдэнэ, үргэн ехэ тү- 
сэбүүд ажал хэрэгүүдээр ба- 
тадхагдана. 


Ажалша хүнүүд өөһэдоө 
иимэ худэлмэриин үоэ дүн- 
гүүдые мэдэрнэ, Тиигэжэ гэр 


боорын гёсуудалнуудые шилд- 
хэхые хүлеэжэ байһан хүнүүд 
3 5 мянга шахуугаар хорсогдсс, 
Үнгэрлэн жэлдэ рознично эд 
бараанай эрьесын хэмжээн 7,8 
процентээр, хүн гсоной ача- 
Һуудалые түлөөРэтэйгсөр хам- 
галга 12 процентээр дээшэ- 
лүүлэгдээ. 


Автомобильнууд Киевэй гол 
Үйлсэ — Крещатик тээшэ го- 
дирбо. Эндэ №, С. Горбачев 
Украинын нийслэл хотодо ажа- 
пуугшадтай түрүүшынхєеэ уул- 
заба. Хүн зоной ажабайдалай 
эгээл шухала асуудалнууд — 
эдеэ хоолой зүйлнүүдээр хан- 
галга, юумэнэй үнэ сэнгүүд, 
гэр байра барилгын эршэ дэ- 
писэ, үргэн хэрэглэмжын эд 
бараанай шанар, демократи бо- 
лон олондо мэдээсэлгын асуу- 
далнууд тухай хөорэлдөөн бо- 
лобо. Һанамжануудаа халан 
абалсалга ямаршье нюусагүй 
байха ёһогой, Али бүхы үрил- 
тэнүүдтэй тэмсэлдэ, худалдаа 
наймаанда, хүн зоной ажаћһуу- 
далые хангалгада тохёолдожо 
баяһан дутуу дучдануудые 
усадхалгада хүдэлмэрийн хи- 
нала оно үүргэ дүүргэдэг 
юм гэжэ М. С, Горбачев тэм- 
дэглээ. Ажалшад өөлэдөө эдэ 
харюусалгатай участогуудыг 
даажа абата ёһотой. Али бү- 
хы хуули буса ябуулганууд 
зайсуулан сарагдаха зэргэтэй, 


шэнэдхэлгэ бэе- 
лүүлэгдэкэ, хүдэржэжэ байна 
гэжэ хеөрэлдөєндэ хабаадаг- 
шад тэмдэглээ. Тусхайлбал, ажг- 
хы эрхилэлгын шэнэ түхэл шэн- 
жэнүүд үргэнөөр нэбтэрүүлэг- 
дэнэ. Ажалшад өөһэдөө коо- 
перативна хүдэлеее шэнэ ажал- 
ша коллективүүдэй ажабайде- 
лые гуримшуулха зэргэтэй гэ- 
жэ №. С. Горбачев хэлэбэ. Коо- 
перативууд љмаанадта хэоэгтэй, 
тэдэ кваотирануудые заћаба- 
рилна, хуб^аһа хунар оёно, бу- 
сад олон юумэ хэнэ. Үдлэдбэ- 
рийн Һалбаринуудта коопера- 
тивуудые зсримгойгоор бай- 
гуулха шухала. Имагтёл коо- 
пегативуудые хүгжөөлгэдэ то- 
хёолдожо байһан дутуу дунда- 
нуудые зайсуулха, хэн нэгэчэй 
баяжаха, арад зоной хармаан 
Һуулиха ябёдалые зайсуулан 


Хубилган 


сараха хэрэгтэй. 


Гэбэшье гансал кооператор- 
нууд тухай хөөрэлдөөн боло- 
ногүй тэрэ 
Ажахын тоосоое хаа хаанагүй 
нэбтэрүүлхэ, бүхы 
үйлэдбэрийе 


гэжэ тэмдэглээ. 
үргэнеөр 
шэглэлнүүдээр 
хүгжөөхэ, эрдэм-техникын дэб- 
даб- 


жэлтье зоримгойгоор 


шуулха шухала, 


СТАНЦИ 


НИЙДЭВЭЭР 


рон нийдэлгын замда гаргег- 
дда. Тэрэ Марсыг 8 час соо 
тойрон нмидэнэ. 

Тойрожо ниидэхэ үедөө теле- 
визионно түхвэрэлгын туһалам- 
жгар Фобосой хойноВоо адаг- 
лалганууд хэгдэхэ, урда тээ-чь 
абтаһан научна хэмжэлгэнүү- 
дэй үрэ дүнгүүд СССР-зй На- 
унануудай академийн замбуу- 
линёй шэнжэлгэчүүдэй 
тудта зүбшэн хэлсэгдэхэ бай- 


инсти- 


на. 


№. С. Горбачев болон тэ- 
рээнтэй үдэшэжэ ябагшад В. И. 
Ленинэй хүшөөгэй дэргэдэ ошо- 
бо. Хүшөөгэй гранит шулуун 
табсан дээрэ Ленинэй хэлэһэн 
үгэнүүд алтаар бэшэгдэнхэй: 
«Ородой болон Укремнын про- 
петаринарай хамтын ажал 
ябуулгаар сүлөөтэ Украина бай- 
гуулагдаха аргатай, иимэ нэ- 
гэдэлгүйгөөр тэрэ байгуулаг- 
дахагүйл». Коммунис партиие, 
Совет гурэниие байгуулагшада 
бодхоогдоһон хүшөөгэй дэргэ- 
дэ М. С. Горбачев, В. В. Щер- 
бицкий баглаа сэсэгүүдые та- 
биба. 


Пролетарска интернациона- 
лизмын ёһо заншалнууд, ёха 
дүү союзна республикануудая 
нэгэдэл, манай ажабайдалай 
бүхы талые шэнэдхэлгэдэ ки- 
євэйхидэй оруулдаг хубита ха- 
даа №. С. Горбачевой ажалай 
ба Эсэгэ ороноо хамгаалгын 
Агууехэ дайнай бүлэг ветера- 
нуудтай, залуушуулай түлөөлэг- 
шэдтэй хэһэн хөөрэлдөөнэй те- 
мэ болобо. 


Хубилган шэнэдхэлгын тэдэ- 
нэртэ заяаһан дүй дүршэл ту- 
хай Украинын нийслэл хотын 
ажалшад — ветеранууд, залуу- 
шуул А. С. Горбачевто хөө- 
рэбэ. Мүнөө үеын бэрхэшээл 
түбэгүүдые гг алан дабахын 
тула хүн зоной бэелүүлжэ бай- 
даг ажал хэрэгүүд хадаа энэ 
хөөрэлдөөнэй гол удхые 10- 
дорхойлно, Эгээл тиимэһээ хү- 
сэлэл срслдолгонуудаа арьбад- 
хажа, урагшаа найдамтайгаар 
дабшаха, хараа түсэЗүүдээ ойл- 
гон мэдэрхэ гэлэн удхатай. 


Обшествомнай урагшаа даб- 
шана. Олониитын социальна 
эдэбхи үүсхэл, хүн зоной Унэн 
зүрхэнэй мэдэрэл Һунга;, ын 
урда тзэхи кампанида илангаяа 
элеэр харагдана. 


М. С. Горбачев: Һунгалтадә 
бэлдэхэдээ, социалис демокра- 
тиин тон шухала һургуули га- 
ранабди гэжэ таанадта хэлэхэ 
байнаб. Юунэй боложо бей- 
Вые ойлгохые оролдэнобди, 
социалис арадай засагай дээ- 
дын зургааниие хайшан гэжэ 
Һайнаар бүрилдүүлхэ тухай бо- 
домжолнобди, Бүхы юумэнэй 
хараада абтеагүй байһаниинь 
ойлгосотой. Кампанийн дүн- 
гүүдые согсолжо, манай Тун- 
гуулимн хуулинуудай хүн бүхэ- 
нэй, бүхы обшествын хүсэл эр- 
мэлзэлые гүйсэд элирхэйлэм 
харуулхынь тула шухала запа- 
баринуудые оруулнабди. инээ 
юумэн заабол бэелүүлэгдэхэ. 


Абдан; Нютаг нютагуудта ху- 
билган шэнэдхэлгын хэрогэй 
хурдан түргэнөер бэелүүлэгдээ 
Һаань, Һайн байгаа... 


Бидэнэй ажалладаг предпри- 
ятинуудта олохон ушарта жә- 
яг журамгүй байһаар. Зонхи- 
лон захиралтын гурим хангал- 
тагүй удаанаар усадхагдана, 
профсоюзууд ажалшадай ажа- 
байдалай аша туһые хододоо 
сахин хамгаалнагүй гэжэ хөө- 
рэлдеөндэ хабгадагшад М. С. 
Горбачевто хэлэбэ. 


ФА. С, Горбачев: Таанадгй 
хэлэһэн олохон юумэн тухай 
мэдэнэбди, Үнэхверөөшье, ху- 
билган шэнэдхэлгын хэрэгүүд 
заримдаа хангалтагүй удаанагр 
бэелүүлэгдэнэ, бүхы юумэн 
энэ талаар хабаадуулагданагүй. 
Профсоюзууд тушаа хэлэхэ бо- 
поо Лаа, эндэ би таанадай хэ- 
лээшые сүм дэмжэнэб. Тэдэ- 
нэр эрид хэмжээнүүдые абаха, 
арга боломжонуудаа харуул- 
ха зэргэтэй. Бидэнэр булта- 
даа ажал ябуулгаяа хубилган 
шэнэдхэхэ ёһотойбди, Иимэл 
саг ха юм даа. 


Абяан: Юрэдөөл, бултадаа 
ажал ябуулгаяа хубилган шэ- 
нэдхэхэ ёһотойбди. Хүн бү- 
хэн өөрһөө эхилхэ зэргэтэй. 
Тиихэдээ гансал ноёд һайдаа 
хараха ёһогүй.... 


М, С. Горбачев: Зүб даа. За- 
луушуулай мимэ хараа бодол- 


той байһанаа мэдүүлһэнимнь 
тон Һайн лэ, Юрэдөөл, бу- 
садта хандажа байнгүй, өөр 


өорһөө эхилхэ гээшэ хубилган 


шэнэдхэлгын гол зорилго бо- 


РСФСР-эй эд хэрэглэгшэдэй 
кооперациин ІХ съезд февра- 
лиин 20-до Москвада нээгдэ- 
бэ, Эд хэрэглэгшэдэй бүлгэ- 
мүүдэй хүдэлмэриие, эдеэ хос- 
лой асуудалнуудые шиидхэл- 
сэдэ, хүдөө нютагай социаль- 
но-экономическа хүгжэлтэдэ 
тэдэнэй оруулжа байдаг хуби- 
тые эд хэрэглэгшэдэй бүлгэ- 
мүүдэй хүдэлмэри харагдаа. 

Нүхэд В. П. Никонов, А. 8. 
Власов съездын президиумдэ 
ћууба. 

Правлениин түрүүлэгшэ 8. Ф. 
Ермаков «Роспотребсоюзай 
правлениин хүдэлмэри тухай, 
партимн ХХУ!! съездын, КПСС- 


Тийгэбэл ажәл хэрэгтэ 
Хэрбээ эдэ 


лоно. 
ашатай тупалтайл, 
бүгэдын түлөө бултадаа эб- 
зэйгээр тэмсэхэдэмнай, хаа 
хаанагүй эрилтэнүүдээ дээшэ- 
лүүлхэдэмнай, тэрэ урагшаа 
хурдан түргэнөөр дабшахал. 
Энэ хөөрэлдөөмнай намда Най- 
шаагдаба, Бата зантай байћан- 
датнай этигэл найдалтайгаар 
таанадтай хахасанаб. Энэ юун 
гэлэн удхатайб гэхэдэ, мүнөө 
болотор маанадта һагд тойбо 
ушаруулжа байһан бүхы юумэ 
гаталан дабажа шадахабди. 


Үдэїї өө хойшо А, С. Горба- 
чєв УССР-эй Наукануудай ака- 
демиин материал шэнжэлэл- 
гын асуудалнуудые шэнжэлгэг 
институдай коллективтэй уулза- 
Һан байгаа. Эрдэм-шэнжэлэл- 
гын энэ түб гансал ороной на- 
учна олониитэдэ бэшэ, харин 
хилын саагууршье үргэнөөр мэ- 
дээжэ болонхой. Институт бү- 
хэсоюзна экспертын үүргэ дүүр- 
гэнэ — тэрэ порошково метал- 
лургиийн асуудалнуудаар бэг- 
лүүлэгдэжэ байһән ажал ябуул- 
гануудые тааралдуулан зохил- 
дуулдаг, ехэ ехэ шэнжэлгэ- 
нүүдые хэдэг юм. Тэдээнгүй- 
гєөр Эсэгэ ороной машина бү- 
тээлгые ёшаг үрэ ехэтэй техно- 
логидо дары түргєөр оруулха 
аргагүй байна. 


Машина түхеэрэлгэнүүдэй, хэ- 
рэгсэлнүүдэй эрхим шанар, тэ- 
дэниие бүтээлгэдэ металл бо- 
лон элшэ хүсэ багаар гарга- 
шалга--эдэ бүгэдэ мүнэө ин- 
дустрида бэелүүлэгдэжэ бай- 
һан хубилган шэнэдхэлгэ, тэ- 


дэнэй түрүү Һалбаринуудые 
Һэль элгэ болоно. Шэнэ ма- 
шинануудта, технологинуудта 


эрдэм удаанай нээлтэнүүдые да- 
Ры түргвөр нэбтэрүүлгэдэ ямар 
юумэн Һаалта хэнэ гээшэб! 
Хэрбээ мүнөө энээмиие нари- 
наар ойлгоогүй һаа, эрдэм-тех- 
никын дэбжэлтэдэ эгээл шу- 
хола асуудалнуудые шмидхэжэ 
шёдахагүй, дэлхэй дээрэхи хэм- 


жээнћээ гээгдэхэ байнабди. 
М. С. Горбачевой эрдэмтэд- 
тэй уулзалга дээрэ энээн ту. 


хай дэлгэрэнгы, үнэн сэхэ хөө- 
рэлдөөн болобо. 


Институдай директсор, УССР- 
эй Наукануудай академийн ака- 
демик В, И, Трефилов ажал 
яӧуулгын программыг найруу- 
лан тодорхойлходоо, лаборато- 
ринууд соо абтазан эрдэм 
ухаанай үрэ дүнгүүд тухай хөө- 
рэхэйеө гадна, эрдэмтэдэй оло- 
хон нээлтэнүүдые хэрэглээгүй 
байһан Эсэгэ ороноймнай ин- 
дусзрыда тохёолдуулагдаВан 
‘арза хохилолзууд тухай тог- 
тото Усзлэбэ. Украинын эрдэ- 
міл пургу;. кин хэды ехэ ам- 
жалта тудлалтануудтай бай- 
гаашье Бзань, энээниие дурда- 
ха ушартай болобобди. 


Хубилган шэнэдхэлгын элүүр- 
жүүлхы урасхалай мүнөө бо- 
лотор нэбтэрэн ороогүй ал- 
бан зургаанууд хвана бии гээ- 
шэб! Шэнэ техникэ болон тех- 
нологи нэбтэрүүлхэ телаар ми- 
нистерствэнүүдэй түсэбүүд ту- 
шаа юундэ урдынхяараал хэ- 
рэгтэ хэрэггүй шэнэ зааба- 
ринуудаар олошорно гээшэб! 
Предлриятинуудай ажахын гүй» 
сэд тоосоондо ороходо, үй- 
лэдбэришэд эрдэм ухаан тээ- 
шэ нюургараа хараха гэжэ 
хэлэгдэһэн байгаа. Тиихэдэ эр- 
дэмтэд шэнжэлгэнүүдээ нэбтэ- 
рүүлхэ газар бэдэрхэгүй, ха- 
рин предприятинууд өөһэдөе 
бэдэрдэг болохо. 

Һалбаринууд хоорондын эр- 
дэм-техникын комплекснууд 
(МНТК) тухай хөөрэлдөөн бо- 
лоно. Эдэ коллективүүдэй, эр- 
дэм ухаанай болон техникын 
ямар нэгэн һалбариин талгар 
түрүү мэргэжэлтэдэй  дурад- 
халнуудые промышленность мү- 
нөө болотор юундэ ћулаар хэ- 
рэглэнэб гэжэ М. С. Горбачев 
Һонирхоно. Тобшолон хэлэбэл, 
албан зургаануудай тала хара- 
ха ябадалһаг уламжалан, Һал- 
баринууд хоорондын эрдэм- 
техникын комплекснуудые нэб- 
хаһа удаараа 
АН-ай президент 


тэрүүлхэ гэжэ 


Украмнын 


акедемик Б. Е. Патон Һанам- 
маяа хэлэбэ. Жэшээнь, «По- 
рошковая металлургия» гэжэ 
комплекс 300 гаран элдэб ми- 
нистерствэнүүдэй заводуудые 
нэгэдүүлдэг, харин Һалбари- 
нуудай ба албан зургаануудай 
хүтэлбэрилэгшэд эдэ заводуу- 
дыс өөһэдын ба хүнэй гэљэ 
урдынхягэаал илгадаг байһан 
зандаа. Машина бүтээлгые дэл- 
хэйн хэмжээндэ хүргэжээ бай- 
гаа эрдэмэй түрүү түбэй шэн- 
жэлэлгэнүүдэй министерствэ- 
нүүдтэ «ондоо хүнэй» хэрэгүүд 
гэжэ тоологдодог байНаниийнь 
гайхалтан, 


№. С, Горбачев: Совет эрдэ- 
мэй-инженернэ фирмэнүүд гү, 
али концерннүүдэй эрдэм-тех- 
никын дэбжэлтын аша туһада 
одоошье найдамтайгаар хүдэл- 
дэг болохын тулада юу хэхэ 
хэрэгтэй гээшэб? 


Б, Е. Патон: Тэдэнэй дахи- 
наа албан зургаануудай науч- 
но-үйлэдбэриин нэгэдэлнүүд 
боложо тодороодүй байхада, 
эдэ МНТК-нуудые шангадхаха 
шухала. Өөһэдын туршалгын 
үйлэдбэри хүгжөөхын тула зо- 
хихо үндэһэ һуури байгуулха, 
Госснабай хэмжээгээр иимэ 
комплекснууд хэрэгтэй тү- 
хеэрэлгэнүүдээр болон мате- 
риалнуудаар булюу Тайнаар 
хангаха гэжэ хараалха, МНТК- 
нуудай хэрэглэдэг оОлтово ху- 
далдаа наймаанай системын 
эрдэмтэдэй ба технологуудай 
юрыншье эрилтэ хэрэглэмжэ- 
нүүдые хангаха аргагүй бай- 
Һаниинь халагламаар. 


М. С. Горбачев: Манай про- 
мышленностиин техническэ хэм- 
жээндэ революционно нүлоө 
үзүүлхэ гэжэ бидэнэй хүлеэ- 
Пэн энэ шухала шэглэлээр олон 
юумэн бүтэжэ үгэнэгүй. Магад, 
энэ асуудалые Политбюрогой 
заседани дээрэ зүбшэн хзлсэ- 
хые дурадхаха гүбди? 

Украинин Наукануудей аке- 
демиин туршалга үйлэдбэриин 
бааза тухай хөөрэлдеөн боло- 
но, Энэмнай бүхы ороной хэм" 
жээгээр онсо шухаг юм. Мү- 
нөө үедэ туршалгын 11 завод, 
30 үйлэдбэри, 37 конструктор- 
ско-технологическа эмхи зур- 
гаанууд хүдэлдэг. Һалбаринууд 
хоорондын научно -техническэ 
хоёр комплекс хүдэлжэ байн - 
хай. Тэдэнэй нэгэнийнь--«По- 
рошковая металлургия» гэһэн 
МНТК энэ мнститудта мүндэл- 
һэн байгаа. 


Республиканска нэгэшье ака- 
дДемидэ иимэ хүсэтэй инженер- 
но-конструкторска хүсэн бай- 
гуулагдаагүй ёһотой. Теэд энэ 
хүсэн ашаяа хэр ехээр харюул- 
на гээшэб? Энэ асуудалда ха- 
рюусахадаа, ажахын хүсэд бэ- 
шэ тоосооной эрхэ байдалда 
«өөһэдыгөө тэжээхын» тула 
ямаршье темээр хүдэлхэ бо- 
логдодог гэжэ эрдэмтэд тэм- 
дэглээ. Харин хамһабариин хэ- 
рэг дүүргэжэ байгаашье һаа, 
холын хараа түсэбүүдые алда- 
хагүй гээшэ шухала. Жэшээнь, 
өвтомобилиин ехэ бүхэ шүүр- 
нүүд хадга институдта зохеон 
хәраалагдгһан волоконно ме- 
таллургиин теориин техноло- 
гёор бүтээгдээ, Гэбэшье эрдэм 
ухаанай энэ эрхим шанартай 
«эд бараан» мүнөө болотор 
өөрсэ янзын «Н» индекстэй 
болоогүй байһаар. Ондоогоор 


хэлэхэдэ, энэ 
бодото байдалда үргэнөөр нэб- 
тэрүүлхын, шэнэ 
гүнзэгы ехэ шэнжэлэлгэнүүдые 
ябуулхын тула коллектив бо- 
дотоор үшөө урмашуулагдаа- 
гүй. Эрдэмэй нээлтэнүүдэй уд- 
ха шанарые үнэ сэн бии бол- 
годог юрын эрхэ нүхэсэлнүү- 
дэй бүлэгтэ хүргэхөөр болоо. 


шэнэ зүйлые 


шэглэлээр 


А. С. Горбачев институдай 
лабораторинууд соо эрдэмэй 
нээлтэнүүдтэй танилсаа. Оло- 
хон экспонадууд--машинануу- 
дай детальнууд, зэр зэмсэгүүд 
зүмэрөөр бэшэ, харин өөһэ- 
дынгөө шанараар шэрэмэй, бу- 
ладай, элдэб шудхасын эрхим 
сортнуудта булигдахагүй шаа- 
хэгдэнхэй, «Порош- 
металлургия» гэһэн 


жангаар 
ковая 


КООПЕРАТОРНУУДАЙ СЪЕЗД 


эй ЦК-гай удвадахи Плену- 
мүүдэй, Бүхэсұлзна ХІХ пар- 
тийна конференцниин шиидхэ- 
бэринүүдэй үндэһөөр РСФСР- 
эй эд хэрэглэгшэдэй коопера- 
циме саашадань хүгжөөхэ 30- 
рилгоёууд тухай тоосоото элид- 
хэл хээ. 

Хубилган шэнэдхэлгын сур- 
тал Һургаалнуудай, хэрэгүүдэй, 
«СССР-тэҳи коопераци тухай» 
СССР-эй Хуулийн үүргэ нү- 
лөөн доро эд хэрэглэгшэд.й 
кооперацида демократиин үр- 
гэнөөр бэелүүлэгдэжэ эхилһэн, 
өөһэдөө өөһэдыгөө хүтэлбэрил- 


гын һэргээгдэһэа, гфедприяти 
нуудай ажахын тоосоондо, өө- 
эдөө өөлэдыгөө мүнгөөр хан- 
галгада оруулагдажа байран ту- 
хай тэмдэглэгдэбэ. 

СССР-эй Министрнүүдэй Со- 


ведэй Түрүүлэгшын Нэгэдэхи 
орлогшо В, С, Мураховский, 
КПСС-эй ЦК-гай, СССР-эй бо- 


лон РСФСР-эй Министрнүүдэй 
Соведүүдэй, түбэй министерст- 
вэнүүд болон агбан зургаануу 
дай харюуселгата хүдэлмэри 
лэгшэд съездын хүдэлмэридэ 
хабаадана, 

ЇТАСС), 


БУРЯАД ҮНЭН 


СОВЕТСКЭ СОЮЗАЙ КОММУНИС ПАРТИИН БУРЯАДАЙ ОБКОМОЙ, 
АДАЙ АССРэй ВЕРХОВНО СОВЕДЭЙ, МИНИСТРНҮҮДЭЙ СОВЕДЭЙ ОРГАН 


Сэн 3 мүн, 


ПӘБЖӘЛТӘ 


МНТК гансашье эдэ детальнуу- 
дые бэшэ, харин машинануудай 
бүхэли узелнуудые, жэшээнь, 
дотороо шатадаг двигателийн 
блок, мүн тэрэшэлэн юумэ ха- 
лавдаг онсо шухаг түхеэрэл" 
гэнүүдые, медицинскэ зэр зэм- 
сэгүүдые зохёожо бүтээһэн 
байна, Теэд бүтээхэдэ бэлэн 
Эдэ Олохсеы шэнэ зүйлнүүдэй 
мүнөо болотор ганса выстав- 
кэдэ табяатай байһаниинь ха- 
лагламаар. 


Атомна электростанцинуудай, 
горнорудна химическэ үйлэд- 
бэринүүдэй хүдэлмэрийн аюул- 
гүй бойдалые дээшэлүүлгэдэ 
Украинын эрдэмтэд ямар туг 
Баламжа үзүүлхэ аргатайб гэ- 
Вэн хөөрэлдэөн выставкын экс- 
понедуудай дэргэдэ болоо. 
М. С. Горбачев институдай туй- 
лалтануудые үндэрөер сэгнэ- 
һэн байна. Түмэр ехээр хэрэг- 
лэдэг түхеэрэлгэнүүдэй орон- 
до эрдэм ухаа ехээр хэрэглэ- 
дэг түхеэрэлгэнүүд байгуулаг- 
даха зэргэтэй гэжэ тэрэ онсо- 
лон тэмдэглэбэ. Имагтал Кие- 
вэй эрдэмтэд болон мэргэжэл- 
тэд тєхническэ революциин 
энэ шухала шэглэлэй үндэлэ 
Һуури табигшад болоно. 


Агропромышленна комп» 
лексдо элдэб технологи нари- 
жуулан Һайжаруулха асуудал- 
нуудые шиндхэдэг  Украинын 
Наукануудай академиин эрдэм- 
тэдэй эрхим бүтээлнүүдэй та- 
бигдаһан үшөө нэгэ экспозици 
№. С, Горбачев хараћан байна. 
Механигууд болон генетигүүд, 
конструкторнууд, селекционер- 
нүүд, биологическа онол ар- 
гаар ургамалнуудые хамгаал- 
ха талаар мэргэжэлтэд өөһэ- 
дынгөө бүтээлнүүдые эндэ та- 
бяа юм. 


Үнэхөөрөөшье, Украинада эр- 


дэмтэдэй арга боломжонууд 
айхабтар ехэ гэжэ хөөрэлдөө- 
гэө түгэсхэхэ зуураа, М. С. 


Горбачев хэлэбэ, Эндэ ерэхые 
ехэ хүсэдэг Һэм. Ажалай бү- 
тээсын, хүдэлмэримн шанарай 
талааршье тэмсэлэй түрүүшын 
шатада гансал ажахын нари- 
жуулагдаһан онол аргаар ам- 
жалта туйлажа шадахабди гэ- 
жэ этигэнэб. Гэбэшье саашаа, 
ерээдүй тээшэ хараха хэрэгтэй. 


Экономикын олохон шухала 
шэглэлнүүдээр горитой гээг- 
дэлдэ оронхойбди. Хубилган 
шэнэдхэлгые бэелүүлхэдээ, эко- 
номическа реформые эрдэм- 
техникын хүгжэлтэ дэбжэлтын 
кусэтэй талануудаар батадхаха 
зэргэтэйбди гэжэ манай хү- 
нүүд мэдэхэ зэргэтэй. Тиимэ- 
Нээл эрдэм ухаанай асуудал- 
нуудта гол анхарал хандуулаг- 
дана. 


Мүнөө үедэ бидэнэй урда бэо- 
хэшээлнүүд олсон, юуб гэхэдэ, 
хубилган шэнэдхэлгэ үргэнөөр 


кбуулагдана, Зарим зорип- 
гонууд абаһаар туйлагдача- 
гүй. Гэбэшье бүхы шэглэлнүү- 
дээр — электроникодошье, ма- 
‘чина бүтээлгэдэшье дабшалта 
бии, хүгжэлтын эршэ шангада- 
на. Экономическа реформогой, 


эрхилэлгын  гуримые, 
харилсаануудые 
хубилган шэнэдхэлгэтэй тааруу- 
гаар эрдэм техникын дэбжэл- 
тэ бэелүүлхэ 


ажахы 
үйлэдбэрийн 


гээшэ эконмоми- 


кодо бата дабшалта хангаха 
зэргэтэй. 

Хүнүүд эдэбхитэй болоо. 
Мүнөөдэр Киев хотын ажал- 
шадтай хоёр дахин уулзажа 


хөөрэлдөөб гэжэ Михгил Сер- 
Хүнүүд шиид- 
асуудалнууд тухай 
зүрхэтэйгөөр, дуратайгаар хэ- 
лэнэ, өөһэдынгөө дура хүсэлые 
мэдүүлнэ, бүхы юумыв түр- 
гөөр хубилгахые хүсэнэ. Энэнь 
Һайн, иимэ байха ёһотой. Дээ- 
рэһээ хүсэл зориг, бодол, по- 
литика болоод дороһос арад 
зоной эдэбхи үүсхэлэй ниитэ 
гээшэ мүнөөдэр 


геевич хэлэнэ. 
хэгдээгүй 


нэгэн байха 
шухала. 

дэбжэлтын 
бэ- 


Эрдэм-техникын 
замаар эсэшэ сусашагүй 
дэрэлгэдээ амжалта Зуйлахы- 
ень институдай эрдэмбэд бо- 
лон мэргэжэлтэдтэ А. С. Гор- 
бачев хүсэһэн байна. 


секретарь, 
Соведэй 


тэндэхи ажалшадтай 
хөөрэлдэһэн тухай 


тэлэгдэбэ. 


СУПРАВДХ БУРЯТИИ 


СЕД лоното 


КПСС-эй ЦК-гай Генеральна 
СССР-эй Верховно 
Президиумэй Түрүү- 
лэгшэ Аихаил Сергеевич Гор- 
бачев албанай хэрэгээр Украи- 
на ошобо. Нүхэр Горбачевой 
уулзажа, 
ТАСС-ай 
мэдээсэл «Хубилган шэнэдхэл- 
гэдэ — эрдэм-техникын дэбжэл- гэргэлэн байна. Энэ һҺуралсал- 
тэ» гэћэн гаршагтайгаар газе- 
тын нэгэдэхм хуудаһәнда ним- 


Фбадәлда 


ләтформо 


РСФСР-эйй Эрхүүгэй 
нально территориальна 
Һунгуулмин Округой 
дэ Шэтын, Эрхүүгэй, Амара» 
областьнууд, Буряадай АССР 
сродог юм. Тус округћоо СССР 
эй арадай депутадта кандида 
дуудаар 3 хүн — Сосновско үй. 
лэдбэримн геологичесна нэгэ 
дэлэй генеральна директор Ва- 
силий Федорович Литвинцев, 
СССР-эй АН-ай СО-гой Газарай 
магнетизмые, моносфгрыг ба 
радио-долгинуудые шудалдаг 
Сибирийн институдай патентнэ» 
таһагые даагша Владимир Ива. 
нович Тергоев, СССР-эй оборо- 
нын министерствын харюусал- 
гата хүдэлмэрилэгшэ Александр 


нацио 
10-дах» 
бүридэл 


1989 
МАРТЫН 


КАНДИДАДУУД 


10ДОРУУ 


Васильевич Ковтунов дэбжүү- 
лэгдэһэн байгаа, Түс нацио- 
нально-территориальна округто 
һунгалта үнгэргэхэ һүнгуулиин 
окружной комиссиин шимдхэ- 
бэреэр манай республикын бо- 
пон эндэ нэрлэгдэһэн гурбан 
областьнуудай ажалша коллек- 
тмвүүдэн түлөөлэгшэдэй һунгәал- 
тын урда тээхи суглаан Шэтэ 
хотодо болобо. 

..Эрхүүгэй 10-дахи 
лиин округой Һунгалтын үрда 
тээхи суглазе һҺунгуулиин ок: 
ружной комиссиин түрүүлэгшэ 
Социалис Ажалай Герой М. Д. 
Пархоменко нээбэ. 

Эрхүүгэй 10-дахи Һунгуулиин 
округто ородог ажалша кол: 
лективүүдэй дэбжүүллэн СССР 
эй арадай депутадтз кендида- 
дуудай этигэмжэтэ нюурнууд 
В. Ф. Литвинцевэй, 8. И. Тер- 


Һунгуу- 


гоевой, А, В, Ковтуновой әжа: 
лайнь намтар тухай суглараг- 
шадта хөөрэжэ үгэлэн байна. 


Тэрэн:й Һүүлээр СССР-эй аџоа- 
дай депутедта кандидадууд 
ерээдүйнгөө ажал  ябуулгын 
программануудые соносхобо, 

В. Ф, Литимнцев: Арадай де- 
путадуудай Соведүүдтэ дүүрэн 


ЛАГДАБА 


хүү РСФСР-эй нийслэл болохо 
аргатай, 

Асуудал, Хубилган шэнэдхэл- 
гэдэ танай  оруулЗан хубита 
ямар бэ! 

Харюу, Үйлэдбэрийн нэгэдэ- 
лэйнгээ хүдэлмэрийн ашаг үрые 
дээшэлүүлхэ талаар зарим тэ- 
ды амжалта туйланхайбди. Эн- 
дэ миниишье оруулһан хубита 
бии байха ёНотой, 

СССР эй арадай  делутадта 
кандидат А, В, Ковтуновто үг- 
тэлэн асуудалнууд. тэрэнэй үгэ- 
Нэн харюунууд, 

Асуудал. Сэрэгэй частьмууд 
олон газарта байгаалидс гарза 
хохидол үшаруулдаг, Һуурин. 
тосхонуудые болбосон түхэл- 
тэй болохо талаар ямаршье 
хүдэлмэри хэдэггүй. Энээн ту- 
хай. мүн Байгал нуур хамгаал- 
ха тухай танай бодомжо ямар 
бэ? 

Харюу. Сэрэгэй частьнууд 
байгаалида гарза хохидол уша- 
руулха ёһогүй, Нуурин тосхо- 
нуудые болбосон түхэлтэй бол- 
гохо талаар мүноө хэмжээнүүд 
абтажа байнхай, Байгал далвйе 
сэбэр болгохын тула целлюлоз- 
но-картонно комбинадуудай хү- 


эрхэ олгохо хэрэгтэй. Тэдэ дэлмэриие болюулха хэрэгтэй. 
гансал ёрад зоной урда тоо- СССР-эй арадай дДепутадта 
сохо ёћһотой, Зоной ажабайда кандидат В, И, Тергоевто иимэ 
лай, ажаһуудалай хэмжээе Һай: асуудалнууд табигдаа. 
жаруулхын түлөө оролдохоб. Асуудал, Латвиин ССР-эй ара- 
Эдеэ хоолой программа дай фронт гээшэдэ ямараар 


урагшатайгаар шимдхэхын тү: 
ла бюджедһээ мүнгэ Һомолол- 
гые, ажал хэнгүй үхибүүдээ хү- 
мүүжүүлжэ байдаг эхэнэрнүүд- 
тэ үгтэдэг тэдхэмжые, байрын 
гэрнүүдые, Һургүулинуудые 
элүүрые хамгаалгын эмхи зур- 
гаануудые барилгада гаргаша- 
лагдадаг мүнгэн зөөри нэмээ- 
хэ хэрэгтэй гэжэ Һәнәнаб. 

Байгаалмин баялигуудые, зо- 
ной эрхэ хамгаалха, националь- 
на асуудал зүбөөр шиидхэхэ 
гол анхдралаа хан- 
дуулхаб. 

А, 8. Ковтунов: КПСС-эй 
Центральна Комитедэй парти- 
да, совет арадта хандаһан Хан: 
далга соо хэлэгдэһэн партиин 
бодото дээрэнь 
бэелүүлхэ гээшэ минии саашан- 
хи ажал ябуулгын үмдэһэм гэ- 
хэ байнаб. 

Оронойнгоо оборонын хүсэ 
шадалые саяшадань хүгжөөхэ. 
сэрэгшэдэй дайшалхы бз поли- 
тическэ бэлэдхэлэй шанарые 
Һайжаруулха хэрэгтэ анхарал 
ехээр хандуулагдаха болоно. 

Хүнүүдэй эдэбхи үүсхэл дэг» 
жээхэ тэдээндэ ажаһуудалай 
ба ажабайдалай зохид эрхэ бай: 
дал хангаха гээшэ хубилган шэ- 


асуудалнуудта депутадта 
дидадуудай харюусаһанай удаа 
үгэ хэлэлгээ эхилээ, 


хандадаг гээшэбта! 

Харюу, Латвиин ССР-эй ара- 
дай фронт шухала асуудалнуу: 
дые шиидхэхэ гэжэ оролдодог 
гэхэ байнаб, 

Асуудал. Та юунд» КПСС.эй 
зэргэдэ ородоггүй гээшэбта? 

Харюу, Энэ минии өөрын ху- 
биин асуудал ааб даа. КПЇСС-эй 


программыг гол түлэб дэмжэ- 
дэгби, Мүнөө наһамни ехэ бо- 
лоод, 


пертиин гэшүүн болсхо 
тухай бодомжолхо арга балаа, 


Суглаанда хабаадагшадай 
кён- 


Сосновско үйлэдбэриин гео- 


логическа нэгэдэлэй хүдэлмэри- 
лэгшэ В. А, Кравцов үгэ хэлэ- 
хэдээ 
тадтө кандидат 
цев Эрхүүгэй городской Сове- 
дэй депугадаар, 


СССР-эй арадай депу- 


В. Ф, Литвин- 


Эрхүүгэй 
Свердловско райкомой 05656- 
гой гэшүүнээр һҺунгагдаһан тула 
арадай депутадай ажал ябуул- 
гые Байн мэдэхэ байна гэбэ. Гэ- 
рэнэй Һунгалтын урда тээхм 
программа бултанда ойлгосо- 
той, ямаршье асуудал шиидхэ- 
хэдээ, өөрын Һанәл бодолтой 
байдаг хүн юм гэжэ хэлэбэ. 


нэдхэлгын нэгэ шухала хубинь Сэрэгэй алба хаагша В. №. 
болоно. Курганов удаань үгэ хэлэбэ. 

Ороной Эдеэ хоолой про А. В, Ковтунов гүрэнэй удха 
грамма бэелүүлгэдэ сэрэгэй шанартай асүудалчуудые шмид: 
частьнууд  хубитаяа оруулха ХЭЖЭ Шадаха хүн гээшэ. Каза- 
зэргэтэй, Огородой эдеэ ур хгй ССР-тэ алба хэжэ байхадаа 


гуулха, хампабарийн ажахы эм- 
хидхэхэ хэрэгтэй, Ленинскэ на- 


СССР-эй Верховно Соведэй де- 
пугадаар Пунгагдгжа Һунгагша 


циональна политика бэелүүл- 
хэ гээшэ шухала программа 
болоно, 

Хэрбээ СССР-эй арадай де- 
путат болоо һәг, намайе дэб- 
жүүлһэн областьнуудай ба Бу 
ряадай АССР-эй шимдхэдэг бү- 
хы ажал хэрэгтэ туһалхые орол- 
дохоб, 

В, И, Тергоев: Арад зоной 
ажабайдалые һайжаруулха асуу- 
далые тон шухала асуудал гэ- 
хэ байнаб, Энэ асуудал шиид- 
хэхын тула Сибирийн регио- 
ниие ажахын тоосоондо оруул- 
ха хэрэгтэй, Байгал-Амарай тү- 
мэр замые барилгын дүүрэн- 
тэжэ байбашье, тэндэхи бай- 
гаалиинь баялигые ашаглаха та- 
лаар үшөел мүртэй юумэн 
хэгдэнэгүй, 

Арад зон бүхы асуудалнуу: 
дыв шиидхэлгэдэ хабаадалсаха 
ёһотой, Өөһэдөө олон асуудал- 
нуудые шиидхэхэ эрхэ гарад 
зондо олгохо шухала, 


Би арадай депутат болоо паа, 


интернациональна хүмүүжүүл- 
гын асуудалда ехэ анхарал хөн» 
дуулхаб, 

СССР-эй арадай депутедта 


кандидадуудай ерээдүйн ажал 
ябуулгынгаа программа сонос- 
хоһоной удаа суглаанда хабаа- 
дагшад олон тоото асуудалнуу- 
дыв тэдээндэ табиһан байна, 
Тэдэ асуудалнуудай нэгэ хэды- 
ень эндэ дурдаха хэрэгтэй. 
Җэшээлхэдэ. депутадта кан- 
дидат В. Ф, Литвинцевтэ иимэ 
асуудалнууд табигдаа. 
Асуудал. РСФСР-эй ниислэл 
хотые Сибирьтэ дүтэлүүлхэ гэ- 
Вэн зарим хүнүүдэй дурадхал 
тухай та юу хэлэхэ байнабтаї 
Харюу. РСФСР-эй ниислэл 
хотые Сибирьтэ дүтэлүүлхэ гэ- 
Зэн дүрадхалые дэмжэхэ бай- 
наб. Омск, Новосибирск, Эр- 


«Забайкаллесэй барилга — 
аһабарилгын управлениин хү- 
дэлмэришэд хүтэлбэрилэгшые 
унгаха суглаанда хабаадахые 
газетын хүдэлмэрилэгшэдые 
уриһан юм. Энэ суглаан дээ- 
рэһээ Л. Неретинагай бэшэһэн 


«Туйлаһан амжалтань туһатай 
гү?» гэжэ гаршагтай тоосоон 
газетын уншагшгадай Һонортә 
табигдаба. 


Республикын профсоюзуудай 
соведэй дары хэмжээнүүдые 
абаха бүлэг арадай хинагша- 
дай эдэбхитэдэй Һуралсал үе- 


да хабаадагшад эдеэ хоолой 
магазинуудей, «Бар ажан» гос- 
тиницын, хубсайг хунар оёдог 


длйнгаа захяануудые 
дүүргэдэг байбан юм. 

Удаань Газарай магнетизмые, 
ионосферые ба радио-долги- 
нуудые шудалдаг Сибирийн ин 
ститүдай таһагые давгша Г, И 
Фильшин үгэ хэлэхэдээ депу- 
тадта кандидат 8. И. Тергоев 
байгаали хамгаалха талаар 
млангаяа Байгал нуурые бу- ао 
лаха ябадалтай тэмсэл абуул 
даг, урдаа табиһа„ зорилгоес 
бзелүүлжэ шгдадаг улад зо 
ной дунда ойлгууламжын ху 
дэлмэри ябуулха үндэр шада 


Һаймнаар 


Ббефитай дутагдалнууд-ай эбсэ 
жэ байдаггүй заншалтай куһ 
юм гэжэ хэл2бэ. 


Суглаанда хабаадагшад депу 
тадта коёр канандадые бүрид 
хэлдэ абтахыень улөөхэ гэһэн 
шиидхэбэри гбаба. Пунгалтын 
урда тээхи суглганда хабаадэ- 
Һан 348 хүнэй дуугаа үгэлгын 
дүнгүүд иимэ байба: А. В, Ков 
туновой түлөө 303 хүн, 8, Ф 
Литвинцевэй түлөө 239 хун 
В. И. Тергоевой түлөө 79 хүн 
дуугаа үгэбэ. 

Һунгалтын урда тээхи суглаан- 
да хабаадагшад РСФСР-Һээ Эр- 
хүүгэй мационально-территори 
альна 10-дахи Һунгуулиин округ 
Һоо СССР-эй арадай депутадта 
кандидадуудаәар СССР-эй обо 
ронын министерствын харюу 
салгата хүдэлмэрилэгшэ А. 8 
Ковтуновые, Эрхүүгэй областмик 
Сосновско үйлэдбэрийн геоло 
гическа нэгэдэлэй  генеральчне 
директор В. Ф, Литвинцевые 
депутадта кандидадуудаар бү. 
ридхэлдэ абахыень Һунгуулимн 
окружной комиссида дурадха- 
ха шиидхэбэри нэгэн дуугаар 
баталан абаба. 

Үглөөдэрынь эдэ нүхэд де- 
путадта кандидадуудаар бүрид 
хэлдэ абтаба, 

С, ОЧИРОВ. 


ательенүүдэй хүдэлмэриие шал. 
гажа, нилээд олон дутагдал- 
нуудые элирүүлээ. Энэ шал- 
галтын мүрөөр бэшэгдэһэн 
«Гиирэй орондо мылэ» гэһэн 
гаршагтай статья байха. 

Северобайкальскын гормол- 
заводой директорээр хүдэлжэ 
э.млаээр хэдэхэн һара үнгэр- 
оэб, Тус завод һаянай эмхид- 
хэгдэлэншье һаа, богонихон 
болзорой туршада аяар дүр- 
бэн хүгэлбэрилэгшэ һэлгэгдээ. 
Энээнэй шалтагаан юунһээб? 
Эдэ бүхы асуудалнуудта нүхэр 
Иванов «Тоогдодоггүйһеөл 
уламжалан» гэлэн гаршагтай 
корреспонденци соогоо тодоор 
харуулна, 


Үйлэдбэрилэн гаргадаг про- 
дукциин шанар нарижуулан 
Һайжаруулха зорилготойгоор 
ороной промышленна зарим 
предприятинуудта гүрэнэя ту- 
шаан абалгын гурим нэбтэрүү- 
лэгдээ һҺэн. Улаан-Үдын нарин 
сэмбын комбинадай гаргадаг 
продукци үнгэрэгшэ жэлэй ян- 
вариин 1-һээ гүрэнэй тушаан 
абалгын албанайхид  хинажа 
эхилээ Тэн, Тус гуримай үйлэд- 
бэридэ мэбтэрүүлэгдээгүй бай- 
хада, комбинат гаргадаг про- 
дукцимнгеа  шанарай талаар 
нооћоной промышленностиин 
предприятинуудай дундаћаа 
шалгардаг байһан юм. Тиимэ- 
Һээ энэ гуримай үйлэдбэридэ 
нэбтэрүүлэгдэхэдэ, манда мимэ 
албан хэрэггүй гэхэ хүнүүдшье 
байгаа Зэн. Гэ5эшье комбина- 
дай коллектив энэ гуримай 
эрхэ байдалда Һайнаар ажал- 
лахаар Ёэлэдхэлэй хүдэлмэри 
хэлэн байна, Имагтал энээнэй 
ашагр прсдукциин шанар Най- 
жаруулжа, голодоћондо ехээр 


оруулаагүй бшуу. 


АГААН Һарын гараһанһаа 
хойшо үдэр хоногой үн- 
гэрхэ бүри наранай элшэ улам 
хурсадажа, хаа хганагүй хабэ- 
рой урин амисхаал үзэгдэжэ 
захалба, Үдэрынь яһала игаа- 
та, 18ла дайда зузаан саһаар 
хушагданхайшье Таг, хабарай- 
хяар бага зэргэ бсролон ха- 
рагдадаг боложо эхилээ. 

Нэгэ иимэ үдэр бидэ «Хэ- 
жэнгын гол» газетын редакгсо 
Б. Б. Бальжинимаевтай хамта 
Һэгэлзын голые үгсэжэ, Худа- 
най совхозод бэрхэ хонишодой 
нэгэн Цымпил Перенгалаевич 
Будаевтанай үбэлжөөндэ зори- 
жо ошоо Нэмди, 


Тэндэ хүрэжэ ерэхэдэмнай, 
хурьгадай хүхүүлгэн Һаяшег 
дүүрээд, мааралдаан, шууял- 


даан нам гэнхэй, газаахи олон 
таһалгатай хсрёонууд соо хо- 
нид эдеэлүүлэгдэжэ байба, 
Уужам ехэ хорёо соо үбїэнэй, 
полоомоной һҺүринүүд тэбхыл- 
дэнэ, мүн эндэнь нарһанай но- 
гоон шэлбүүһэн, хюрөөгэй хибэ- 
дэһэн адхаатай харагдана. 

Ута хашгагай үүдэн нээгдэ- 
жэ, дундуур бэстэй, елэн хара 
үлэтэй залуу хүн гаража ерэбэ. 

-- Танилсагты, энэ отарын 
эээн — Цымпил Будеев гээшэ, 
=— гэжэ нүхэр Больжинимаев 
бидэниие тэтсээн-эй золгуулба. 
Тиигээд өөртэнь иигэжэ хам- 
дана: 

— Зай, хурьгад хэр абажа 
байнаб? Мүнөө тэдэтнай хэды 
болооб? 

= Хониднай январиин һучл 
багаар хурьгалжа эхилээ тэн. 
№Мүнеө бүхы 495 хонидоймнчаи 
хахадћаа оломиинь түрөөд, 300 
шахуу шэнэ түлтэй болоод бай- 
набди. Үдэрэй 15—20 хурьгад 
вбтанал даа. Энэ янзаараа һаа, 
февралиин барагдатар хонид- 
май булта хурьгалжа ходорхо 
ёпотой,— гэжэ ахалагша хони- 
шон үсөөхэн үгөөр тоб байса 
хэлэнэ. 

Иигэжэ хөерэлдэһөөр хурьга- 
дай абтажа байһан хашаа соо 
оробобди. Тэрэнэй тэг дунда 
газарнаа өедэнь нэгэ метр ша- 
хуу болотор үргэжэ, нариихач 
Һургаагхануудаар хэһэн шала- 
тай 4 таһалга харагдана. Тэн- 
дэнь зузаанаар Һолоомон дэб- 
деэтэй, тус бүридэнь тусхай 
улаан гэрэлтэй зайн галай лаам- 
панууд носожо байна. Тэрэнэй 
гэрэл доронь буржагар сагаа- 
хан хурьгад обоорно. 


. = Нарай хурьгадые иимэ 
таһалганууд сос түлжүүлхэдэ 
хэр Һайн байнаб? — гээд Һо- 


нирхобобди. 
-- Һәйн байнгүй яахаб даа. 
Доро, газарта байлгаһанда ор- 


Манай албанай хүдэлжэ эхил- 
Нэн саглаа хойшо продукциин 
шанарта гомдол багаар оро- 

Жэшээлхэдэ, ноо- 


ог болоо. 
8... бүдэй талаар яла түлэлгэ 


гурба дахин, угаагдаһан ноо- 


хүтэлбэрилэгшэд, партком иимэ 
ушарнуудай үзэгдэхэдэ, бидэ- 
мэрэй тала барижа, тэдэ хүтэл- 
бэрилэгшэдтэ продукциин ша- 
нар Һайжаруулха хэмжээнүү- 
дые абажа, бэелүүлхыень даал- 


ШАНАРТАЙГААР Т 


Һоной —- 1303 мянган түхэри- 
гөөр бага болгогдоһон байха 
юм. Үнгэрһэн жэлэй туршада 
гаргагдаһан бүхы продукциин 
923 процент түрүүшын шал- 
галтаар тушгагдаа, Харин үлэ- 
Һэн бусад продукци хүсэд һай- 
жаруулагдаад, тушаагдаа Бэн. 
Эдэ тоо, баримтануудые хараад 
үзэхэдэ, Һалбариин бусад пред- 
приятинуудта орходоо, комби- 
мадай ехэнхи продукци Тайн 
шанартай байна. Гэбэшье про- 
дукцими шанар Һайжаруулхаар 
нөесэ арга боломжонууд бии 
гэжэ тэмдэглэлтэй. 

Албадан зонхилолгын аргаар 
гаргадаг продукциин шанар 
Вайжаруулха зорилго манай 
гүрэнэй тушаан абалгын алба- 
най урда табигдана. Иимэ гу- 
рим зарим хүтэлбэрилэгшэдэй 
Һәнаанда ехэ таараагүй байха 
юм, Һарын эсэс багаар түсэбтэ 
даа5грияа сүм дүүргэхэ гэжэ 
яараад, зарим цехүүдэй хүлэл- 
бэрилэгшэд продукциин шөнөр- 
та анхаодаггүй, Иимэ ушар- 
нуудай үзэгдэхэдэ, манайалба- 
най хүдэлмэрилэгшэд иимэ яба- 


гадаг юм. 

«Гүрэнэй тушаан абалгын 
гурим үйлэдбэридэ нэбтэрүүл- 
гэ хадаа ажабайдалаар баад- 
хагдаһан, саг зуурын, гэбэшье 
удаан болзорой хэмжээн» гэжэ 
СССР-эй Госстандартын түрүү- 
лэгшэ Колмогоров хэлээ Тэн. 
Албанаймнай хүдэлмэрилэгшэд 
ганса заабарийн ёһоор лэ хү- 
дэлнэгүй. Элдэб ушарнуудай 
үзэгдэхэдэ, шэнжэлжэ үзөөд, 
гүбөөр шиидхэхые оролдодог. 
Бидэнэр ганса бэлэн бололон 
продукци тушаан абадаг бэшэ, 
мүн ондоо тээһээ асарагдаһан 
түүхэй эдэй, материалнуудай, 
детальнуудай шанар, түхеэрэл- 
гэнүүдэй техническэ бүрин бү- 
тэн байлгые шалгадаг, техно- 
логимн хэр зүбөөр сахигдада- 
гые хинадаг гээшэбди, 

Комбинадай хүтэлбэрилэгшэд 
манда туһа хүргэжэ байдаг. 
Албанаймнай эмхидхэн байгуу- 
гагдажа байха үедэ дүй дүр- 
шэлтэй мэргэжэлтые хүлэлхы- 
ень манда эльгээгээ Һэн. Ком- 
бинадай ниитын ажабайдалда 
эдэбхигэйгээр хаЗаадалседаг- 


арадай депутедуудай город- 
ской, районно Соведүүдэй де- 
пузадаар хэдэн хүмнай Һунгәг- 
даһан байна. Мүн манай мэр- 
гэжэлтэд цехүүдэй, таһагуудай 
хүдэлмэрилэгшэдтэй суг техно- 


ШААЯЛ, 


логи нарижуулдаг, технологи- 
ческа туршалгануудые үнгэр- 
гөөд, дүнгүүдыєнь шэнжэлжэ, 
өө!эдынгөө дурадхалнуудые 
оруулдаг юм. 

Нарин сэмбын комбинат ноо- 
Һо угаалғаһаа эхилээд, бүд нэ- 
хэжэ гаргадаг технологическа 
байгууламжатай орон соогоо 
ори ганса поедприяти мүн бо- 
лоно. Тиимэһээ нсоһо угаал- 
галаа утаһа ээрэлгэ, бүд нэхэл- 
гэ хүрэтэр бултыень хинан 
шалганабди. Предприятиин хү- 
дэлмэришэд хэды ехэ орол- 
долго гаргаашье Һаг, муу ша- 
нартай нооһые стандартын 
эрилтын ёһоср угаажа, сэбэр- 
лэжэ шадахагүй бшуу, Тусхай 
будагаар бэшэ, харин элдэб 
шэрээр, химичеснэ бодосуу- 
дгар, синтетическэ бүдөөр хо- 
нидоо  тамгалхадань, Һалажа 
үгэдэггүй, Химиин аргаар энээ- 
ниме сэбэрлэжэ болохоор. Теэд 
Байггл далай шадар оршодог 
гредприяти хадаа иимэ бодо- 
суудые хэрэглэхэ эрхэгүй. Юуб 
гэхэдэ, эдэ бодосуудые сэбэр- 
лэхын аргагүй юм. 100 погон- 


прияти бэшэ мүн мооһо тушаа- 
Һан колхоз, совхозууд гори- 
тойгоор гарзада ороно. Муу 
шанартай нооһон бүд худаг.- 
дажа абаһан хүн тон ехээр хо- 
кидоно гэжэ тэмдэглэлтэй, 


ОНЯШОД! 


Ушар иимэһээ хонибо харуу 
Һалхадаа, мооһыень хайшалха- 
даа, иимэ дутуу дундануудые 
оү гаргыт гэжэ хонишодто, 
мэргэжэлтэдтэ хандаха хүсэл- 
тэйб. 

Үнгэрһэн жэлдэ тушаан аб- 
таһан нооһоной шанар үргэ- 
нөөр шэнжэлһэнэй ёһоор ноо- 
Һоной шанарта онсо анхарал 
хандуулдаг колхоз, совхозууд 
ехэ ашаг олзо абаһан байна. 
Харин энэ хэрэгтэ хайхграм- 
жагүйгеөр хандадаг ажахынууд, 
районууд  гарза хохидолдод 
ороо, Жэшээлхэдэ, элдэб ян- 
зын буд, утаһатай нооһо ту- 
шааһан республикын ажахы- 
нууд 5,0 мянган түхэригөөр, шэ- 
рүүн үһэтэйгөөр тушаагшад 
7.6 мянган түхэригөөр, Һала- 
даггүй шэрээр нооһо тамгалаг- 
шад 5,7 мянган түхэригөөр гар- 
затаа. Ооһор, уялаа болон бу- 
сад зүйлнүүдые нооһон соо 
хэжэ тушааһан Сэлэнгын рай- 
он — 1,6 мянган, Зэдын — 1,1, 
Еэшүүрэй — 1,7, Хориин — 1.0 
мянган түхэригэй, хониёо шэ- 
рээр тамгалһан Зэдын район 


Тар- 


хаданы, угаахада бэлээр сэ- 
бэрлэгдээ, Харин ооһар, уя- 
лаа гэхэ мэтын зүйлнүүд рес- 
публикын бүхы ажахынуудай 
тушааһан нооћһон соо байгаа. 

«Продукциин шанар ба хэрэг. 
лэгшэдэй эрхэнүүдыг хамгаал- 
ха тухайв СССР-эй Хуулийн 
проект хүн зоной зүбшэн хэл- 
сэлгэдэ табигдаба, Тус Хуулийн 
проект соо продукцийн шанар 
Һайжаруулжа, дэлхэйн стандар- 
тын хэмжээндэ гаргаха зорил- 
го табигданхай, Энэ тон зүб. 
Юуб гэхэдэ, гадаадаНаа аса- 
рагдаплан нооћһо угааһанай Һүү- 
лээр «сэбэр утаһанай гараса 
манайхиһаа Һураггүй ехэ бай- 
даг. Энэ юу гэршэлнэб гэхэдэ, 
тэндэхи хонишод нооћһоной ша- 
нарта тон ехэ анхарал хандуул- 
на. Манай хонишод Һайн ша- 
нартай нооһо хайшалан абаһа- 
найнгаа түлөө бодотоор урма- 
шуулагдаагүй байна, Тэдэнэр 
хэды шэнээн килограмм нооћо 
хайшалнаб, тэрэнэйнгээ зэргээр 
лэ урмашуулагдана. Минии Һа- 
нахада, сэбэр уталанай гарасаар 


салин хүлһэ түлөө һаа Һайн 
бэлэй. 
Комбинадта ерэһэн түүхэй 


эдэй шанар тусхай эвабариин 
ёһоор шалгадагбди. Тиихэдээ 
колхозуудай түлөөлэгшэдэй гү, 
али комбинадай хүдэлмэрилэг- 
шэдэй энэ заабариие хазагай- 
руулга Баань, түүхэй эд тушаан 


абалгые болюулжа, тушгажа 
урдиһыень, дуулан шалгадаг- 
бди. Тус заабариие хазагай- 


/улһан хүндэ яла тохохо эрхэ 
энә жэлдэ манда үгтөө. 


А, ВИЛЬДЯЙКИН, 

нарин сэмбын комбинадай 
гүрэнэй тушаан абалгын 
албаниче хүтэлбэрилэгшэ. 


Коммунист тухай хөөрөөн 


далнуудые  Єолюулхын тула бди, Улаан Хэрзэһэнэй бүлгэ- но метр нооһо сэбэрлэхын тула 3,9 мянган түхэригэй гїрза хо- 
эрид хэмжээнүүдые гбадаг юм. мэй эхин эмхнин түрүүлэгшээр, нэгэ хүн гурбан халаанай тур- хидолдо ороо, Ивалгын, 
Тиигэжэ цехэй хүтэлбэрилэг- цөхэй парторганизацийн секре- шада хүдэлхэ болоно. Энэмнай багатайн, Түнхэнэй, Мухар-Шэ- 
шэдтэй арсалдаха ушарнууд таряар, комбинадай парткомой, тон ехэ гарза предприятида бэрэй колхоз, совхозуудай хо- 
үзэгдэдэг гээшэ. Комбинадай партиин райкомой гэшүүдээр, ушаруулна. Эндэ ганса пред- нишод тусхай будагаар тамгал- 
4 
Ехэ-Цакир гэжэ тосхон тээ- Тиигээд сэрэгэй албанда абте- 


ходоо дээрэ үргэгдэпэн шағ. 


дээрэ хэзээшьё дулаан, хуу- 
рай байна ха юм, Эхәһээ гара- 
Һаар 2—3 хоноһон хурьгегдые 
эндэ сруулжа, 6—7 хоногто, 
Һайса боргожоторынь байлга- 
набди. Һүүлэй гурбан жэлдэ 
энэ арга хэрэглэжэ, зуун эхэ 
хонин бүриһөө 100 хурьга аба- 


недсндо жэлэй тсо.согоор 
урид абаһан авансын мүнгэн 
дээрээ 3 мянган үлүүтэй түхэ- 
рис нэмэжэ абаа һэмди. Ур- 
дынхидал бригадир гү, али зоо- 
техник юу хэлэнэб, юу асар- 
жа үгэнэб гэжэ хүнэй гар ха- 
раад байдагта орходоо мүнөө 
ажалнай ондоо болоо, харюу- 


ХАРАРАЙ ШАРАЙ 


набди. Энэ жэлдэшье баһал 
тэрээндээ хүрэхэл Һанаатайбди, 
= гэжэ Цымпил Перенгалаевич 
хөөрэнэ. 

Хашаагай зүүн хахадта оро- 
ходо, олон таһалгёнууд соо то- 
мохон болопон, мүн багаха- 
"уудшье хурьгад ү5һэ тэжээл 
шэмхэлжэ, иишэ тиишээ юрьесэ 
гүйлдэнэ, Ахалагша хонишоном 
нүхэр Ирина Ринчинсвна Ёше- 
евз тэдээндэ түһалхаяа ерэһэн 
лгдил..р Цыренжапсв .ёй хурь- 
гадые баряад лэ тэдээндээ се- 
псна гэжэ эм шудхажа байба. 

-- Балсан мяханайнь сайра- 
ха, үе мүсынь ‘үбдэхэ үбшэнэй 
дайрахагүйн тула энэ эмые 
хурьган бүхэндэ 3 дахин шуд- 


хаха зомди. Тиихэдэ хурьгад- 
та бүри нарайһаань Һайхан 
үзнэ, ногооной гурил, обёо- 


сод талха, минергльна брикет 
гзАэ ”этыв эдюулжэ Тудгана- 
Сди. Эхэзүүдэйнь уураг, Һүндэ 
Зайса садхазха хэрэгтэй аад 
дса. Хониднай зургаадахяа 
зүрэжэ, хүгшэрэнтэжэ байн- 
хай, Тииљмэһээ Түтэй байхынь 
түлэ Һайнагр эдеэлүүлхэл гэжэ 
ооолдоно5ди, - гэжэ Ирина 
хєөрэнэ, 

-| Үбиэ тэжээлээр дутамаггүй 
аабзат даа!--гэжэ хэләхэдэ, 
тэрэ саашань иигэжэ нэмэнэ: 

- Бидэ хсёрдохи жэлээ ажа- 
хын тоосоото гээ бүлын под- 
рядаар  хүдэлнэ ди. Нёдондо 
намартаа  өврэдынгөө хүсөөр 
475 центнер үЗһэ сабшажа, ху- 
ряажа абаа Һэмди. Байра бай- 
далаа бәһал өөїэдөө заһаба- 
рилдаг, бэлдэдэгбди, Талха та- 
ряанай зүйл, ногооной гурил 
гэхэ мэтэ совхозһоо үгтэдэг. 

-- Шэнэ гуримаар хүдэлхэ- 
дөө үнгэрһэн жэлдэ ямар әшаг 
олзо абаз гээшэбта? 

— Хурьга абаха, тэдэнэй шэг» 
нүүр нэмээхэ, нооһо хайшал- 
ха түсэбтэ даабринуудаа үлүү 
лэн дүүргэжэ, элдэб гаргаша- 
нуудые бага зэргэ хороожо, 


салгань дээшэлээ,-- гэжэ Ири- 
на Ринчиновна хэлэнэ. 

-- Шэнэ гуримсар хүдэлдэг 
болоод байхада бүхы юумэн 
өөВэдлөөмнайл дулдыдаха гүб 
даа. Ондоо хэндэ найдахабиб- 
ди, Юумэн хуул хэсэгтэй бо- 
лоно. Тээ тэдэ хашга дээрэхи 
вентиляциин хоолойнуудые шэ- 
нээр хэхэ гэхэдэ модон хаб- 
тагай олдоногүй, Тэдэнь тү- 
мэрөөр хэгдэћһэн агд, ехээр 
нороно, сэнтэнэ, уланийнь доо- 
шоо гоожоно. Мүн хопидоо га- 
заа талха таряа хэлээ үгэдїг 
хобоонууднай хуушгрошсо. Ба- 
Һал али аргыёнь олс» шэ- 
нэлхэ болонобди,--гинэ аха- 
лагша хонишон хэлэнэ. 

-- Нүгөө талаараа хонишодой 
ажалые, һҹудзл байлдалые Һаҝн 
болгохо тушаа совхознай ехэ 


байлгагдана. Тэдэнииемнай ама- 
ралтын үдэр автобусоор асар- 
дәг, абаашадаг юм, Автомага- 
эйн ходо ябажа, хилээмэ, тал- 
ха гэхэ мэтые худалдадаг, Юрэ- 
дөөл, энэ халуун хаһада һам- 
шан, Һаатангүй Һайнаар хүдэл- 
хэ аргә боломжо манда бии, 
-- гэжэ Ирина нэмэнэ, 

Тус ажахын бусадшье түрүү 
хонишод Б. Д. Гомбосв, Ц. Б. 
Бадмаев гэгшэдэй отарануудта 
түл баһал Һайнаар абтажа байн- 
хай. Совхоздо һүүлэй мэдээ- 
гээр 2000 гаран хурьгад аб- 
тавд, гарэа хоролтогүйгөөрю түл- 
жүүлэгдэнэ. Байгша ондо эн- 
дэхид бүхы ежаҳхыгаарааз зуун 
эхэ хонин бүриһөө 90-һээ үсөөн 
бэшэ хурьга абаха гэһэн со- 
циалис уялгаяа заатагүй дүүр- 
гэхэ гүйсэд эрмэлзэлтэй. 

М. НАМЖИЛОВ, 

ЗУРАГ ДЭЭРЭ: ахалагша хо- 
нишон Ц. П. Будаев Ирина нү- 
хэртэеэ, 

Авторай фото. 


| 
анхарал хандуулна. юу хэлэхэбї 
Жэшээнь, манад 4 үхибүүд тү- 
хэреэн  сүүдхын ясли-садта 

, 


Хэжэнгын район. 


ХЭХЭ АЖАЛЫНЬ ЕХЭ 


ЕРЕВАн, Арменидэ тућалхаяа 
ерэһэн барилгашадай лагерь- 
нууд дээгүүрхи олон тугуудта 
үшөө нэгэ туг нэмэбэ, Буряа- 
дай түлөөлэгшэд тэрэниие үр- 
гөө 

Спитакска районой дуулан 
Һандарһан Шенаван тосхониие 
тэдэнэр бариха болоно. Меха- 
низаторнууд, барилгашад, мо- 
дошо дархашуул, бетонщн- 
гуүд, бусад мэргэжэлтэд хоёр 
жэлэй туршада энэ тосхониие 


Һэргээхэ болоно. 


Үчэтэй сагаа алдангүй, от- 
рядай гэшүүд ажаллажа эхи- 
лээ. Хүндэ техникэ ба само- 


свалнууд бетон хэрэгсэлнүүдэй 


үлэгдэлнүүдые суглуулжа зөө- 
нэ. 

- Хэхэ хүдэлмэримнай ехэ, 
— гэжэ нүүдэл оньһожоруулаг- 
дамал колоннын начальник В, 


Пономаренко хэлэнэ.— Мате- 
риалаар ба техникээр өөһэ- 
дыгөө хангаха, гол отрядай 


барилгашадай хэхэ хүдэлмэри 
бэлдэхэ хэрэгтэй. Техникэ ба 
барилгын материалнуудые нэ- 
мэжэ абаад, тэдэнэр ерэхэ юм. 
Һандаргагдаһан 115 гэрнүүдыө 
задалжа, Һуури дээрэнь нэгэ 
байратай 95 коттедж бариг- 
даха болоно, 

Энэмнай томо тосхон боло- 
но. Буряадай мэргэжэлтэдтэй 
хамта Хойто Осетиин түлөө- 
лэгшэд тэрэниие бариха бо- 
лонхои. 


ЭРХҮҮ ХОТО ХАЙШАН ГЭЖЭ 
ХҮГЖЭХЭБ 

ЭРХҮҮ. Хүн зониме ажалтай 
байлгаха, гэр байраар, эдеэ 
хоолой зүйлнүүдээр, транспор- 
тын ба бусад хангалггар хан- 
гаха асуудалнуудые үргэлжэ- 
дэнь шиидхэхын тула Эрхүү хо- 
то хайшан гэжэ хүгжэхэ боло- 
но6! Ангар дэгрэхи областной 
түбтэ эхилһэн эрдэмтэдэй, про- 
ект зохёогшодой, предприя- 
тинуудай түлөөлэгшэдэй, пар- 
тийна болон совет зургаануу- 
дай хүтэлбэрилэгшэдэй хабаа- 
далгатай эмхидхэлэй--ажсал 
ябуулгын наадан энэ асуудал- 
да харюу үгэхэ уялгатай. 

Үнгэргэгдэһэн Байгал далай 
шадарай байдал шэнжэлхэ та- 
лаар нёдондо жэлэй намар 


шэ зүглэжэ Һалаатаһан харгьн 
Баа бэшэ, хажуу тээшэтнай ха- 
загайруулхагр Ондоо ямаршье 
харгы үгы юм. Загааминай 
районой ёһотойл захын, эгээл 
хой:о сүгэй нютагууд Борто, 

Загагн-Морин, Баян-Гол, Мэлэ 
тосхонууд-а тийхэдээ заабол 
хүрэжэ ерэхэт, 

Ехэ-Махирзаа хойшоо үгсэ- 
хэдеө, байгаалиин уран гараар 
бүтээгдэїлэн, олон тоото зон- 
до магтуулдаг үзэсхэлэн Тай- 
хан байгаалитайнь танилсахат. 


Түрүүшынхеэ ябаһан хүндэ 
юумэн бүхэн Понин ааб даа. 
Дабган дээрэхи сршон бай- 
далые хомхойгоор тойрон ха- 
раашалхадаа, «Оо! Хушанууд 
дээрэ борбоосгойнууд олон 
биилі Эндэһээ Һамар олзолжо 


боломоор бэшэ гал?» — гэһэн 
бодол толгойдо эжэлүүдгүй 
орсдог. 


Борто тосхон үнгэрөөд. Баян- 
голой дабаа үгсэжэ ябахада, 
залуу малшан Эдуард Оыде- 
новэй үбэлжөөн харагдадаг. 
Энэ бэрхэ, залуу малшан хү- 
бүүн тухай хөөрэхэ хүсэлтэй 
байгаа Һаа, алдуу гаргахэгүйт. 

Захааминай раконсй паотий- 
на конференцидэ СССР-эй 50 
жэлэй ойн нэрэмжэтэ совхо- 
зой партийна эхин организа- 
циһаа һҺунгагдаһан 22 делега- 
дай дунда Эдуард Дондоко- 
вич Цыденов ошолсоо ха юм. 
Райсной партийна конференци 
дээрэ областной партийна ксн- 
бєзєнсидэ делегадаар һунгаг- 
дахадань, хэды шэнээн урма ба- 
яртай байгаа гээшэбибди? На- 
Һанайнь намтар богонишье Наа, 
совхосойнгсо малшадай дунда 
дүй дүршэлтэй болоһон мал- 
шан гэжэ тоологдодог. 

Угай малшан Дондок Цыде- 
мовэй бүлын зургаан хүбүүдэй 
нэгэкиинь болохо Здуард 1957 
ондо Бортын, Баян-Голой дун- 
да Һургуули дүүргэһэн юм. 


жа, үнэн сэхээр сэрэгэй алба 
хээд, түрэл нютагаа бусаа. 

- Түрэл нютагтаа түбхинэжэ 
ажаллахам, эжыдээ, аха дүү- 
нүүдтээ туһалхам даа,— гэжэ 
Эдуард хүбүүн хэлээд, түрэл 
совхоэойнгоо хүдэлмэришэдэй 
кэгэн болоо Һэм. Энэньшье зүб- 
тэй һэн, Юундэб гэхэдэ, орой- 
доол табатай байхадань, саг- 
заа урда эсэгэнь наһа баража, 
нарай нялхасэдьхэлыень эдэгэ- 
шэгүйгоөр шархатуулаа. Харин 
эжынь олон багашуултай үлөө- 
шье Һга, бэрхэшээлнүүдые хуу 
дабажа, малшан нэрэеэ маг- 
туулһаар 1983 ондо наһанайн- 
гга хүндэтэ амаралтада гара- 
ба. Эжынгээ амаралтада гара- 
хадань, уг заншалта хэрэгээ 
үргэлжэлүүлхэ хүниинь Эдуард 
байлан юм. Энэ сагһга хойшо 
мүнеөдэр болотср Эдусэд 
угайнгаа малшанай нэрывев дс- 
ройтуулангүй, үндэр дээрэ үр- 
гэжэ ябана. 

Энэх ‘эй гэршэ гэхэдэ, КПСС- 
эй  Тахааминай райкомой ба 
райгүйсэдкомой, ССС2.эйд 50 
жэлэй ойн нэрэмжэтэ совхогой 
гирекциин, парткомой, проф- 
комой ба ВЛКСМ-эй комите- 
дэй слон тоото грамотанууд 
болоно. Үнгэрһэн табан жэл- 
дэ туйлаһан дүнгүүдынь муу 
бэшэ. Энэшье табан жэлэй тү- 
сэб дүүргэхэдэ таарамжатай 
Зайн үндэһэ Һуури табижа ша- 
даа гэжэ хэлэхэ хэрэгтэй, 

Ажалша, бэрэ, оролдосо- 
той, Һайн зантай энэ хүбүүө 
совхозой перткомой секретарь 
Леонид Дымбрылович Сенгеев 
партида орохыень дурадхаа 
юм. Тиихэдэнь тэрэ коммунис- 
тын нэрэ хүндые даажа ябаха 
хүсэлтэй байһанаа мэдүүлжэ, 
1985 ондо КПСС-эй гэшүүн бо- 
поһон байга Энэ гурбан жэ- 
лэй тү" ”-эн сэхэ, шу- 


царгы, ёлотой коммунист бай- 
Һаниинь ссдо.оср тодорбо. 


лють гэжэ оёдолой 


Москвагай үйлэдбэрийн-худалдаанай «Са- Г 
коллектив | 


нэгэдэлэй 

совет эхэнэрнүүдые гоё Һайханаар хубса- 
луулха зорилго хараална. Үнгэрэгшэ жэл- 
нээ энэ нэгэдэл эхэнэрнүүдэй гадар хүбсала 
олоор бүтээжэ захалга, Өөїэдыгөө өөрын- 


талжа байна. 


төө олоһон мүнгэ зеөреэр гүйсэд хангаха 


Үнгэргэгдэћһэн  социально-эко- 
логичёска туршалга олониитын 
ехэ Һонирхол үүсхээ Тэн. Эм- 
хидхэлэй ажал ябуулгын наа- 
данай гуримаар тэрэ байдал 
үнгэргэгдэнэн байгаа, 2000 он 
болотор ба бүри холын ха- 
раатайгаар Эрхүү хотын хүг- 
жэлтын хараа шугамыг тодор- 
хойлолгодо Москвагай бүлэг 
методологууд - консультант - 
нуудһәа гадна, Сибирмиин 
городуудай нэгэдэлнүүдэй гэ- 
шүүд, түбэй түсэблэлгын-эко- 
номическа зургаануудай мэр- 
гэжэлтэд, ёйлшад хабаадаа, 


ниитын экологичЕ А 
КЛУБ 
РЖЕВ (Калининска область). 
Дээдэ Волго дээрэхи энэ ба- 


гахан хотодо байгуулагдаһан 
нийтын экологическа клуб эл- 


дэб наһанай ба мэргэжэлэй хү- 


нүүдыө нэгэдүүлдэг юм. Пен- нуудай олоншье Паань, Ржев- 
сионер ба Һурагшад, хүдэлмэ- скэ гидроузелай барилгые 
ришэн ба райсоведэй депутат, зүдшөөхэгүй тээшэ гол асуу- 
түрэл хизаартаа дуратай бүхы дал болоно. Тэрэнэй бариг- 
хүнүүд «Ржевская правда» гэ- дле Тааз бүхы Россин Һулдэ 


жэ районно газетын редакць.- 
да суглерћһан байна. Түрэл хэ- 
тодонь ба райондонь тохёол- 
доһон орёо хүшэр экологич9 


гуримаар ажалаа 
лай бүтээсэ болон бүтээһэн продукциинь 
шанар хараа байса Һайжараа, 

ЗУРАГ ДЭЭРЭ: 
ри гүрэнүүдэй түлеөлэгшэдтэй хэлсээ ба- 


ска байдалтай холбоотой олон 
асуудалнууд тухай хүнүүд һа- 
намжаяа хэлээ. 
гаалхын түлөө 
оролдохо гэжэ тэдэнэр хэлсэ- 
Һэн 
шимдхэгдэхэ зэргэтэй асуудал- 


тэмдэг болохо ородой агууехэ 
мүрэн »эхизїээ алаг хүрэтэрөс 
тогтоогдомол нуур сөөрэм бо- 
лохо жэшээтэй. 


Районой 32-дохи партийна 
конференциин делегат, совхо- 
зой парткомой гэшүүн, агита- 
тор Эдуард Шыденов област- 
ной партийна конференциин 
делегадаар Һунгагдахадаа, рай- 
онойнгоо коммунистнуудай Знэ 
єхэ этигэл найдабариие үндэр 
бүтээсэтэй ажалаараа харюул- 
хаб гээд мэдүүлээ. Энэ табан 
жэлэй хоёр жэлые эрхим дүн- 
гүүдтэйгээр дүүргэжэ, КПСС- 
эй обкомой, райкомойӣ болон 
райгүйсэдкомой грамотанууд- 
та хүртөө. Мүнөө тэрэ районой 
эрхим малшадай тсддо орон- 
хой, 1987 ондо 100 үнеэн бү. 
риһоө 84 тугал абга. Нёдондс 
жэлдэ 63 тугал абаад, “тэнжээ- 
жэ байна. 


Гадна 1987 ондо тугалнуу- 
дайнгаа шэгнүүр дунда ээргээр 
543 граммаар дээшэлүүлһэк 
аад, 1988 оной зунай бэлшээ- 
рийн үедэ 702 граммда хүргөө. 
Энэ малаа зүбоөр харуулалжэ 


шадаха шадабариһаань сэхэ 
дулдидама. Мүн сугтаа хүдэл- 
дэг Оля һКамганайнь, үеынь 


нүхэр Володя Лыгденовэй ху 
бита эндэ тон ехэ, Эдуард Чы- 
деновэй удаэридадаг энээхэн 
багахан коллектив шэнэ онол 
зргануудые, түрүү дүй дүршэл 


хэрэглэхэ гээшэ манай эгээн 
түрүүшын зорилго гэлсэдэг. 
Тиимэлзэ 1989 ондо аренднэ 


подртдта орохоёо бэлэдхэл хэ. 
жэ байна. 

Эдуард Дондокович Захаа- 
минай рейоной коммунистнуу- 
дай этмгэл найдабариие үнэн 
сэхээр бэелүүлхын тула бий 
байгаа хүсэ шадалаа элсүүлхэ 
байһәнаа үнэн зүрхэнїөө мэ- 
дэрнэ. Залуу коммунист, мүнөө 
үеын урагшаа Һаналтай мал- 
шадай нэгэн, Энэ хадаа манай 
совхогой партийна организа- 
циин омогорхол мүн. 

Вл. ДАНЖАЛОВ. 


Захааминай район, 


эмхнидхэхэдээ, эндэ ажа- 


нэгэдэлэй директор ха- 


ТАСС-ай фотохронико. 


Байгаали хам- 
эдэбхитэйгээр 


байна, Хойшолуулангүй 


(ТАСС). | 


Мүрысөөнэй түрүү 


! 
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ьазаржап Жанчипович Аю- 
шеевые Түнхэнэй аймагай хүн 
зон бултадаа шахуу танидаг, 
ехээр хүндэлдэг юм. Энэ нү- 
хэрнай Харбяангуудай совхо- 
зой Хербяангуудай тракторна 
бригадада 46 жэлдэ механиза- 
тораар хүдэлжэ, яһала дүй дүр- 
шэлтэй болонхой, Бухы наһаяа 
газартай холбожо, үхибүүнһээ 
өөрэгүйгөөр тэрэнээ харуулг- 
лан элдүүрилжэ, абахал гэһэм 
ургасаяа хуряадаг юм. Совхоэ 
соогоо Һурган хүмүүжүүлэгшэ 
гэлэн нэрэ зэргэдэ хүртэһөөр 
үнинэй. 

Тэрэ бага наћанһаг техникэ- 
дэ ехэ дуратай байһан тула 
ҷютагайнгаа Һургуулида Тура- 
жа байха үедөө янза бүрийн 
түмэр түдэгэ, модо хэрэглэжэ, 
хүдөө ажахын элдэб түхэлзи 
машина, сауаригта СХТЗ, гэн- 
жэтэ ЧТЗ-600  траксорнуудые 
дархалжа наададаг Тэн. Тия- 
хын хажуугаар  механизатор- 
нуудай Хэрэнэй ААТС-тэ техни- 
кэ завабарилхаяа  ошоходонь 
тэдээнтэй сугтаа бүтүү ав'о- 
машингда Һуул:ажа ерээд, шү- 
рэб шүнхэ мушхалсажа байдаг 
бэлэй, — гэжэ тэрэ үедэ МТС- 
эй ахалагшэ механик байһән 
Д. Н. Бандеевэй бүри табяад 
онуугагр хөерэжэ байхыень 
мэгэнтэ бэшэ дуулаһан байхаб 
Хүн хадза бага наһанһаа ажа- 
лай амта танижа, гехникэдэ ду- 
ратай байхадаа, хожомоо хо- 
додоо увагі:атгай, аймаг соо- 
гоо хүндэтэй, суутай ябаха 
зэргэтэй, — гэжэ тэрэ тодор- 
хойлдог һэч, 


1948 ондо нютагай залуу ме- 
ханигатсэнууд Багаржал Аю: 
шеев, Нима Лопсонов гэгшэд 

да хадын хормойдо оршо- 
дог Хонгор-Уулын аршаанда 
сарт Һарада амаохаяа мордо- 
Һон байгаа. Теэд ажалша зон 
мийн юугдэ Һууба гээшэб? Тэ- 
дэ хоёрой модоор дархалїан 
элдэб машинануудые тэндэ 
амарбан "хүнүүд олон жэл соо 
хаража, хужарладаг, уран ша- 
рабаримень гайхан тэмдэглэ- 
дэг байһан юм. Теэд Базар- 
жап дархалаа гэхэгүй. Юундэб 
гэхэдэ, тэрэниие багаһаань ню- 
тагтань Пзльма гэжэ нэрлэдэг 
тула, Пальма, Нима гэжэ хо- 
ёр конструкторай бүтээһэн тех- 
никэ гэлсэдэг Тэн, 


Эсэхэ сусахыг мэдэхэгүй хо- 
ёр” нүхэд үглөөгүүр эртэ бо- 
дожо, түлеэ тайраад, ваннёдг 
срохо аршган халаажа, мүн 
нэгэ модонћсо үлүү зайда ошо- 
жо, хадын аршаан асаржа, 
амаржа байһан, наһәтай Даша- 
Дондог Хальшаев, Пагма Ха- 
маганова, Галя Гомбоева гэг- 
шэдһээ Һайшазлда яһала хүр- 
тэзэн байна, 


Түрүү механизаторай дүй дүр- 
шэлтэйень ойлгоһон МТС-эй 
ахамад агроном ябаһан М, И. 
Неугодников кукурузашан бо- 
лохыень тэрээндэ дурадхажа, 
агротехническэ бүхы заабари 
Һайнаар үгэдэг, тарилгын үе- 
дэ туһаламжа үзүүлжэ байдаг, 

Түрүүшын жэлдэ тарилгын 
Һүүлээр ургамалнууд жэгдэ 
бэшээр бултайжа захалћһан бай- 
гаа, Һүбэлгэн механизатор уша- 
рывнь абайаар ойлгоодхёо Мэн. 
Юундэ5 гэхэдэ, урда тээнь 
үтэгжүүлгэ, наг шэбхэнь жэг- 
дэ бэшээр тараагдаһан байгаа 
ха юм. Тракторна бригадын 
бригадир, Ажалай Улаан Ту- 
гай орденто Д. Д. Лопсонов 
энээниие баһа ойлгоо, Алдуу 
гаргаһћан механизаторшье гэ- 
мээ мэдэржэ, харууһалга Һай- 
нөгр хэжэ, түрүүшын жэлдэ 
гектарай 280-яад центнер ку- 
курузын ногоон набша хуряа- 
гаа Һэн. 


Хойто жэлынь дүй дүршэл- 
тэй болоһон кукурузашан ал- 
дуугаа дабтангүй, минеральна 
үтэгжүүлгэ жэгдээр тараажа, 
газараа Һайнаар элдүүрилжэ, 
саахарай хулһандал үндэр ку- 
куруза ургуулжа, малшадые 
баясуулаа бэлэй. 


Июнь Барын эхегр Түнхэнэй 
голдо хура бороон ехээр ооо- 
жо, тарилгын тапмай үсгэлжэ 
хүхэ ногоон хүнжэлдэл адли 
буртаг үбһєөр хушс.д даг ^.э- 
шээтэй, Энэ үедэ унтаха ной- 
роо мартажа, дутуу ядуу нэ- 
гэ юумэ эдеэ болоод, хонон, 
үнжэн таряалан дээрээ бай- 


хдш гэжэ: 
рэдэг. 
Энэ үедэ 
лээ Һаа, бул 
гамалнууды 
мэһээ бор 
ябүуулхадаа ЁС? 
болодог туф 
Баһашье « 


додог, Кухарадай депутадта кандидадуу 
7Э ЖЭГДЭ пруқовагай прогоамма соо иим 


Р 9 2 
Үйтай болоёцараалагданхай, 


Зүгөөр эгээл 


пажа эхилдо ямаршье кандидадай прогр 
жүүлгэ--ю, Юундэб гэхэдэ, Улаан-Сэсэг 
зүхы на, Удың трикотаж гадар хубсайн 


Аюшеев "шээр хүдэлдэг. 


Фабрикынь 6} 


дамар меїукцяар республикымнай зон 
гэнжэтэ, бцгагдадаггүй юм. Тус предприя 


торнуудыё на хойшо эндэ 
зуудыг жи бүтээдэг 


гадаа нэржаруулха, тэдэнээ гоё 
Дужа; 5 
Тол”яигаха. сэдьхэлтэйгээр иимэ ас! 


тэ 


хүдэлжэ байна 


продукцияа нютаг. 


Һайхан 


хараалһан ан байна. Улаан-Үдэдэ бүтээгд 


най гашаар Ненай 


олоной дунда хүндэтэй 


дэ дүүрэ рд мэдээжэ ха юм. 


ашаглажа цуксрагай 
ДТ-54 та 


энэ 


предприятида 


хойшо арбан жэл болохоё 


огё880 ЖУтойхон хүдөөгэй басаган хүдэ 
950—1150 алда ороходоо, бага балшар 


сХҮрилдг 
хуряалгын: 
3,5 түхэлэй 
3540 центн 
гээшэ, 

Б-Ж А 


Манай хөөр 


төхникэдэ 
дадагыень 
хээр, Үнэ: 
мэргэжэлти 


электро-ган 
монтёр, мо 
хан боло 
тэрэниие ү 
жэ нэрлэ 

Үнэн сэ» бүхэсоюзна 
түлөө үниїалсалан Хэжэн- 
яанай, Хе гуулиин физи- 
зуудай пе р.уй арадай 
Цин КПС дичник Виктор 
гүйсэдноно,, Аункинтай 
Министерс ондент г, Даг- 
БУЛ хэдэн асуудал 


илагшын т, 
эй ВДНХ-(8"Жммитыпович, 


ар этигэл най- 
бронзо мі 
Е бодолтой ошоо 


аин? "ур тэдэтнай х 
ойн хүндэл Ё А ү 


ажалай түл 
тэнхэй. тн эрдэм һҺурал- 


1966 онх ћурғуулинуудыг 
эй эрхим: Гергаёгүй пае, 
хүндэтэ н4 боложо бай- 
Нэн, АжифлЛтанууд сааша» 
деноор шь Мухардаха гэ- 

1986 оё юм даа. Энэ 
дэлгэрһэн дн тоото үгэ бу- 
дэ илаже Жа, хүн бүхэн 
грамотаар9дДдомжолдог Оаи- 
нагдаад, рфФНэ съезддэ ха- 
лоһон юмЙоходоо ехэхэн 
гектар попћэн юм. Эрдэм 
дунда зэріноә үеын бай- 
куруза хућайн Һайха::иие 
жэлдэ 50 фаёлта хэжэ бай- 
за ургуулжа бэээ гэжэ Һа- 
Тэрэл жинэ шатада оро- 
на комплеёДаха, эдэ олон 
үрэ ехэәтэй нэгэдүүлэгдэжэ, 
ласр туйл№ри абтаха бэзэ 
гаа түлөө Ән байха. Съезд: 
СССР-эй ждта |ПҺанамжаяа 
лалтануудфломжо олгохые 
комитедэй @эд бүхы деле- 
моор, «М№мжые шагнаха 
автомобилӣ һҺарын хөөрэл- 

Базаржтэн бэзэ. Тиимэ- 
саараал ифэ арадай эрдэм 
лаа бэшэфОвет Тунгагдаа 
нашье дая хэлэһэн Һа- 
нууд Харикцинүүд дээрэ 
дэнэй  тйдцинууд дээрэ- 
онуудћаа Ээ, шиидхэбэри 
Дамжуумінь энэ совед- 
чип Ошон байна. Тэрэ 
Намсарай 1989 оной нэгэ- 
сад жагсүй түгэсхэлдэ аб- 
манийнь цДелегат бүхэндэ, 
зандаа. нд энэ съездын 
хэ олон тётай байһаниинь 
гараа, Хэд ртэмнишье съез- 
ров, Б. Аумэн олон дав. 
Ошоров, наһатай деле- 
Ошоо, В петта Сац 
гэгшэд бофжа Һайшаагдаа. 
та ажал үхибүүдэй хүг- 

Марганов фии болгоод, тэ- 
бригадирафрилнэ.  Үхибүү- 
дүршэлтэїдайхан сэдьхэл- 

-- Павеүүлхэдэ, хүгжэм, 
тухай шафын хэды ехэ ту- 
болохо, оётухайны тон зү- 
ни «саашцбайна. Юрэдөөл, 
гэжэ наон һҺайн һайхан 
жап Жам даа. 

ЗУРАГ ШСанжимитыпович, 
Дай сотий хүгжэхын тула 
затор 8.Мүүд тулазай бай. 


хай бурягд хэ. 
баян, Һайхан 


ҮТЭГЖҮҮЛГЭ ГА ье буряад хэлэ- 


Нуга сёбшалангай үрэжэл Һайжаруул! 


адууһа малда бердам хүрэхөөр 


ха зорилго харгалһан Түнхэнэй 
бүри намарһаз наг шэбхэ суглуулжа, по; 
жэ захалһан юм, Жэшээлбэл, мүнөө Ж 
Могой-Горхоной сабшаланда 5200 тонно, 


наг шэбхэ гаргагдаа, 


Шэмхын отделениин мехёнизаторнууд, 


хэнэ, Мүнөө эндэхи Ёлүүртын, 


2000 гаран органическа үтэгжүүлгэ зөө, 
тэй луговодууд И. Шубин, Д. ШалдановР суглуулжа, 


гарна, 


Жы удха, үгал- 
байна хаш 
зобохоор беи- 
эрдэмтэд эндэ 
үүргыг мартан- 
оруулха ёһотой. 
лиин хрестома- 
буряад номуу- 
ол, байн бай- 
багшанар үхи» 
яад арадайнгаа 
тэ- 
Найханийеч. Ойл- 


үбһэ та 
СОВХО1 


Хэлтэгэй 


РАЛСАЛ 


гожо абаха 4 
хэлэнэй, литф 
нарай бэлэдж 
хын хажуугаар 
тэй багшанара 
мэдэхэ зэргэ 

-- Такай Һан 
ын һургуулин 
зэргэ1эйбі! Ө( 
ямар шэнэ шэ? 
набта! 

- Нэгэ шэ? 
нууд байха ёћ 
гуулиие Мухар 
Яковлев бии 
Үхибүүд бүхэ 
табисуурай ші 
Һаань илгажа, 1 
Һургаха гэһэн 
хай. Мүнөө 6б 
туһёгүй элдэб 
дээр, предме 
жархёод бай» 
ажал үнгэргэй 
тоогоор сэгнэг 
лэгдэнэ ха юм 
ша бүхэн хэр? 
гүй һаань, оло 
гэхэ гэжэ орол, 
хэшээлһээ бур 
эрдэм мэдэсэ 
гэжэ багшанар 
шьегүй ябана ( 
һээ багшын ах 
зохёохы ажал ! 
бэелүүлхын г 
ёһотой, Би е 
математикын 3 
гуулаад, Һурагщ 
тэрэ шэглэлээ 
оролдохо байн 
гуули дүүргэхэҝ 
тематикын шэгл 
гоо ямаршье дэ 
орохо шадалта 
зорилго урдаа 
Тиихэдээл эрдэ, 
таһалгаряагүй 
шатада орохо 
бүүднай өөрынг 
га нмаланзаа 9 
багшын үүргэ ү 
хо байна, Шэгл: 
пурагшаднай 
классуудга һур 
гуримыв мүнөө! 
һургуулинуудта і 
моор гэжэ Һай 

- Виктор Са 
Хэжэнгынгээ ар 
эдэбхитэйгээр 
байнат, Театр та) 
патай гээшэ гү! 

-- Һургуулидє 
институдта Һур@ 
Дэлжэ эхилхэдї 
уран Һайханай хү 
баадалсадаг бё 
ондо Москвада ' 
ряадай искусстй 
рын хоёрдохи ді 
далсаа Һэнби. Ю 
нёор хэлээ һаа, 
шэнь болоно і 
өөрын болбосор 
гээшые үргэдхэн 
Мустай Карим: 
орон». Чингиз 
«Эхын тала» гэй| 
дые сэдьхэл соб 
жа наадаха гээш. 
гээшэб! Һонирж 

өөрөө иимэнүүд 
образуудтань орӣ 
коёр оисо илгаат| 

-- Зай, Виктор 
пович, Байн даг, { 
залуушуулые эр; 
лай, хүмүүжүүлгы 
хёохы ажалдатнай 
сэе! 


Р 1980 


сиң 


е. ы Зс 
= з дурлан 
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рэд 

Эзэ үсгэ к 
лээ маа, бүлэ 
гамапнуудьз 
мэһээ Бороне 
ябуулхадаа 4 
болодог гэх 


баһашье к. 
додог, Кук.: арадай дспугадса каадидадуудай нэгэн 
9 ЖЭГДЭ ос: фндукссагои гсогсамма соо иммэнүүд 30- 


азаи болооч увраалагданхам, Зүгөер эгээл Нүүлшын- 
пажа зед ямаршье кандидадай программа соо 
жүүлгэ- а өд, Кундэб гэээдэ, Улаан-Сэсэг Гутабба- 

ул! он тя тсикотаж гадар хубсаһанай фаб- 


Аюшсез тұтфушзәр хүдэлдэг. Фабрикынь бүтээн гар- 
Дамар мо ркцзар ре:лубликымнай зон һҺанаһанда 
гэнжэтэ 


Сл" ангагдада, гүй юм. Тус предприятиин нээт- 
"Орнуудые, гра холшо эндэ хүдэлкэ байһан энэ хү- 
ЗҮҮД неол: (үлээдэг. продукцияа: нютагаархиндаа 
"алаа "огэсэ і харуулха, тэдэнээ гсе плайхан трикотаж 
: Ө.Файнгаза сэдьтэлгэйггэр иймэ асуудал зо- 
хараалзае "һан байна. Улаан-Үдэлэ бүтээгдэлэн три- 
нөм ёшөө0 Чи с"онси дугда хүндэтэй болоһо- 


83 лүүрэн э х мэдсэ эл юу 
Шла лажа шё удуксрэгал”энэ. предтриятида хүдэлжэ 
447-231 туль хсидо вобан жэл болохоёо байна. 
Өр нэг, рсе а уудоогэй басаган хүдэлмэришэн 
9520-4150 єєх аллга спохслоо, бага балшар нгпанћаз 


хуряслгын 3 


Ө Гэр байрын программа бэелүүлхын тү: ницатай 


лөв ажахын тоосоо хэрэглэхэ, кооператив: 
на ба хубиин барилга эрхилхэ. © Медицин- 
скэ хангалга һайжаруулхын тулада пред: 
приятинуудые өөһэдынь поликлиникэ, боль 


ЭРХЫ ДАА СЭДЬХЭЛЫНЬ 


сэдьхэжэ ябаһан хүсэлөө бэелүүлээ. Юундэ иигэ- 
жэ хэлэбэбиб гэхэдэ, тэрэнэй дуратай геройнууд — 
Павка Корчагин, Павел Власов болон бусад хүдэл- 
мэришэн ангиин түлөөлэгшэд ажабайдалай зүб хар- 
гыда ороћон, түрүү үзэл бодолтой хүнүүд болопон 
байдаг. Улаан-Сэсэг тмимэһээ дунда һҺургуули дүүр- 
гээд, город ошожо, фабрина, заводто хүдэлхэ гэжэ 
сэдьхэдэг байһан юм. Тэрэ Панадандаа хүрөө, Һар- 
байһанаа абаа. 

Зан абариингаа энэл шанар шэнжые тэрэ хэзээ- 
шье алдаагүй. Өөрын хүсэл зорилготой, тэрээндээ 
яажашье Һаань хүрэдэг, Һанаһанаа табидаггүй хү- 
нүүд ажабайдалай үндэртэ хүрэхэл байна бшуу. 

— Улаан-Сэсэг үгэ дуу үсеөнтэй, зохидхон даруу 
зантай, ехэл ажалша бэрхэ басаган юм. Хүдөөїсө 
еоэһэн залүушуулай дунда элдэбын хүнүүд дайрал- 
дадаг. Тэдэниме хүмүүжүүлхын тула нилэгд орсл- 
додог гээшэбди. Харин Улаан-Сэсэг эхэ, эсэгын Тайгн 
Һургаалтай байгаа їзэн, ВЛКСМ-эй фабрикын коми- 
тет тэрэниие гансата обеоржо, нимтын хүдэлмэри 
дэ хабаадуулдаг болоо. Суглаа хураал дээрэ олсен 
үгэ дэлэдэггүйшье һаа, хододоо зүйтэй, ухаансар 
юумэ дуулгадаг, үнэтэ дурадхал оруулдаг Тэн, Удан- 
гүй тэрэниме партида абаа Һэмди, Ямаршье даал- 
габари үгэхэдэмнай, Һайнаар дүүргэдэг, харюусалга 
гээшыг үндэрөөр  сэгнэдэг, Энэ зангаараа байгаа 
Һаа, хэло ошохо басаган даа, — гэжэ фабрикым 
парткомой секретарь бәйһан П. А. Соколсв намда 
хэдэн жзлэй урда хөөрөөгшэ һэн. Тэрэнэй үгэнүүд 
үнэн байгаа. 

Октябрьска районой комсомолой организациин 
Хүндэлэлэй самбар дээрэ Улаан-Сэсэгэй дүрые ха- 
рагша һэм, Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агуусхэ дай- 
най 45 жэлэй ойн хүндэлэлдэ тэрэ эдэбхи үүсхэл 
гаргажа, үйлэдбэрийнгөе даабариие габшагайгаар 
дүүргэлэн намтартай, Тэрэ эршэсэ Улаан-Сэсэг мү- 
нөөшье болотор алдангүй, ажалдаа эрхим амжалта 
туйлана, дээдэ шанарай продукци бүтээн гаргана. 
Тус фабрикын коллектив мимэ нүхэртөө найдажа, 
райсоведэй депутадаар хоёр зарлалда удаа дараг- 
лан һунгаад байна. 

Харин мүнөө СССР-эд арадай депутадта кандидат 
болгоод байхадаа, урда мэтэ захяануудыень бэе- 
лүүлхэ, олоной түлөө сролдохо шадалтай гэжэ эти- 
гээ. 

-- Нэхэгшэ У-С. Г, Дондукова мэргэжэлээ тгбан 
хургандаал адляар шудаланхай, Мүноө нормынгос 
ёһоор 2—3 машина хангаха ёМотой аад, 5--7 маши- 
на хангана. Хүнгэн промышленностиин хүдэлмэри- 
лэгшэдэй ажалай дүнгүүд хэды шэнээн зоно (маши- 
на, станок) хангаһанһаа гаргагдадаг ха юм. Харин 
тиихэдэнь Улаан-Сэсэгэйхи 211 процентдэ хүрэнэ. 


болгохо, ф Аралай хэрэглэмжын 
эд бараа, элеэ хоол элбэгжүүлхэ, © Залуу: 
уулай сүлөө сагые зохидоор эмхидхэхэ. 
Ф Республика соогоо трикотаж гадар хуб- 
саһа худалдаха магазин нээлгэхэ, 

32.7 


Уншагшадая бүри Һайнаар ойлгохынь тулада нүхэр 
Дондукова мүнөө 1992 оной түсэбеор хүдэлнэ гэжэ 
зобшохонсор хэлэһэн дээрэ хаш, 

Коммунист У-С, Г. Дондукова арбан нэгэдэхи та- 
бан жэлэй даабари амжелтатайгаар дүүргэжэ, «Ажэ- 
лай шэн габьяагай гүлөө» гээн медаляар шагнаг- 
далан байна. Октябриин 70 жэлэй ойгоор КПСС-эй 
ЦК-гай, СССР-эй Министрнүүдэй Совєдэй, ВЦСПС-эй 
болон ВЛКСМ-эй ЦК-гай ойн баярай Хүндэлэлэй гра- 
мотада хүртөө Нэн, Гэбэшье тэрэнэй нийтын хүдэл- 
мэридэ эдэбхитэйгээр хабаададагынь гайхалтай юм. 
«Бидэнэйнгээ эсэшоод, гэртээ түргэн ошохо гэжэ 
байхада, Улаан-Сэсэгнай депутадайнгаа хүдэлмэреэр 
ябашадаг юм. Интернат Һургуулиин үхибүүдые өө- 
рынгөө хүбүүнһээ үлүүгээр анхарнаш гэжэ зарим- 
даа хэлэдэгбди, Зонои хэрэгэй түлөө унатараа яба- 


ха хүн лэ даа», — гэжэ сугтаа хүдэлдэг нүхэдынь 
хэлээ Тэн, 
Гурбадахи интернат Һургуулиин багша Т. А. Чи- 


митова Октябрьска национально-территориальна 
516-дахи Һунгуулиин округой Һунгалтын урдахи суг- 
лаан дээрэ У-С. Г. Дондукова тухай ехэ дулааха- 
наар хэлээ Һэн. «Эхэ, эсэгынгээ мэндэ байхада, үм- 
шэдэй тсодо сороод ябаан үхибүүдтэ түрэлхид- 
Һөөнь үлүхгээо анхаралаа хандуулһан хүн манай де- 
путат Улган-Сэсэг Гутаббаловна юм. Интернадтам- 
най тэрэ зөслэхэн нгаданхёйнуудай болон нэхэлгын 


кружогуудые эмхидхэжэ, хүгэлбэрилжэ, хүмүүжээ 
мэлнүүдысмнай ямар гоёор Һамааруулдаг бослоо 
гээшэб? Интернадтамнай, мүн зунаймнай лагерьта 


ехэ юумэ хүүлээ Тэн, Тиимэпээ СССР-эй арадай де- 
путат болосд байгаа Һвгнь, хараалбан юумэниинь 
урагшатайгаар бүтэхэ гэжэ этмгэнэбди»--гээд тэрэ 
багша т.мдэглээ бэлэй, 

Үнэхөөрөөшье, хүниме хайрлаха, хүшэр хүндэ саг- 
тань гарга Һарбайха сэдьхэлтэй хүн депутедаар һун- 
гагдабал, хэды туһатаи һэм даа?! 

Хэжэнгын районой «Первомайский» ссахозой хү- 
дэлмэришэн айлай долоон үхибүүдэй эгээл дунда 
үричь боложо, 1956 ондо түрэһэн Улаан-Сэсэг жаа- 
ханїаа хойшо хони адуулжа, дархан эсэгынгээ ха- 
жууда модо шулуу, түмэр түдэгэшье Һарбайлса- 
Һар хүн болоһон юм. Һургуулида һайнаар һҺурадә" 
байгаа. Аха, эгэшэ, дүүнэрынь бултадаа шахуу дээ- 
дэ Һургуулитай, хүдэлжэ, һуража ябаһан газартаа 
хүндэтэд, Сэрхэ мэргэжэлтэдэй тоодо ябадаг. Улаан- 
Сэсэгтэ ямаршье институдта орожо Пуреха дүүрэн 
арга боломо, шадал, эрдэм мэдэсэ байһан юм. 
Теэд хүдэлмэришэн болохо хүсэлынь үлүү, булюу 
бадһандаа, энэ зам шэлээ бшуу. 


Улаан-Үдын гадар трикотаж хубсаһанай фабриха- 
да орожо, ёнотойл хүн болоо. Түрэл коллективэйн- 
гээ, мүн тэрэнэй кандидатурые дэмжэһэн «Бүрят- 
быттрикотаж» нэгэдэлэй хүрэлмэришэдэй найдглые 
Улаан-Сэсэг Гутаббаловна Дондукова харюулжа ша- 
даха гэжэ найдагдана, 


В. ТОКТОХОЕВА. 
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35 тзүхэзэл ц 
3-20 екти 


гэзшэ. 
ОО 


Ас. 
техчикэдэ н 


Манай хөөрэлдөөн 


дадагьень р, ке ИН 2! Ёс 
оа ш 


злектоо-гагнуф 


мОно-ср модо 
хач болоно 1 ) 1 А 
тэрэниие усё} 1 7 я 


жэ лэлдэга 


Үнэн сэхээ і бухэсоюзна 


гүлсо үнэнэе одела эч Хэмэм- 
ягнан, Харбарургуулийн физи- 
зуудаи ын МССР ой радая 
цИЙЦ кас 7 уличник Виктор 
гумсэдкОмои вич Муньинтай 
мМинистс оС1ВЬь Г лпондпиг Г.,Дагь 
мотануудсар ар хэдэн асүүдал 
даа Социа 


илзэгшын тэн с ПРИ Об 
а П ф, мн м 
й ВДНХ-гай “ё 1 


Г . 
Єпонто меди Я—ӘР 21иг2л нан 
й А ` А бодслон ошоо 
"Өнөсэн ТУР ргә тэдэтнаи х 
оин хүндэлэг Р ү 


ажалаа тулей 

тэнхэм, үүл эрдэм рурал» 
1966 ЕНЕ оны 2 

Эй эрхим № гоог уи пая, 


хүндэгэ нэрэ Вей Осложо бая. 


Нэн. Ажалай флалтанууд салша- 
деноор шагн 8, мухардалд Гэ. 


1936 онд: 0 юм. даа. Энэ 
дэлгэрлэн соло тоото үгэ бус 
дэ илажа га шд? зєн Бүтээл 
грамотаар, үе(0:09 Сан» 
нагдаад, озиф энэ. Суетддэ. Ха- 


лопоч юм. Доло‹сдсо сэхэн 
гек'ар поли 49 бо юм. Эрдэм 
дунда зэргээ (103 сыч бая- 
нуруза хурай һин май мма 
жэлдэ 50 гоуф 17.2 хэжэ баяй- 
за ургуулжа Фах. бэзэ гэнэ һ\а- 
Шэнэ шатадо Оро- 


Тэрэл жэлдэ 
на комплекс Дахи, эдэ Олон 
үсэ єхзтэйгэмд Носдүүлэгдэжэ, 
ласо туйлаВан Эбри астаса бээ 
гаа түлөө Базі» балаа Сьесд- 
СССР-эй Арфшада і! мжаяа 
палтануудай Ш бопомжо гаОхыг 
комитедэй Ч Теэд оу дєле- 
моор, «Моси намое гагнаха 
ав"омобиляар эн парын зөрэл- 
Базаржап іон б Тиимэ» 
саараал иимэ рэ 4/-44. Эрдэм 
лла бэшэ юф (0061! агдаа 
нашье бэрфуүллл зэл эн һа- 


нууд Харбам секцинүүд: дээрэ 


дэнэй тоодфолю ипнуүд дээрэ- 
очуудћаз А шнидхэбэри 
Дам:куухай Лфиссо энэ совєд: 
чип О.шоров, Вћ« Самна, Тэрэ 
Намсарал АН 177 спон н223- 
сад жагсаа ёй түгэсхэлдэ. аб- 
манийны мүн. Сге ат Сүхэнд2, 
зандаа, үүлэх 3 э соьегдын 


аам Осиг,аниимь 


хэ олон трак 
гараа, Хэд бу өр :мнишье съсз- 
гов, Б, А. А Юү! слон доа, 
Ошоров, Д. 1} 85 нотом деле- 
Шагдуров, П Дм"! рневно. Сац 
гэгшэд болон ма  баойшаагдаа. 


та ажалай А үгнбүүдэм, хүс» 


Марганов траф бич Соисод, зэ- 
боигадираар  бэголээ. Үхибуү- 
дүгшээлтэй 6 һана" сэдьхэл» 


-- Павел Үт" 2Дә, хү. жэм, 
тухам шадал 
бсго»о, хэжэ Ён 1) чинь тон үз 
ни саашадањ н ча Юрэдоол, 
гэжэ найдан лон Їзин Тзайхан 
жап Уанчит бин даа. 

ЗУРАГ ДЭМ Санжимитыпович, 
дая совхсзой эл хүгжэхын тула 
затор Б.-Ж. фэнүүд зүйаган бам. 


тара а Сүрғед жэс 


дыг басн, |айхан 
! Г АР эшке урад хэлэн 
!нзть үл! үгал» 


чаруулїанай 
үбһэ тэжээ 
Г251:3 13231517 
лжа, поли, 


байна. хаш 
ОО! охиоср бо 
зөодэмтэд эндэ 
үүргы. мартан» 
8 огуулха ёһотой, 
ргуулийн хрестома- 
рэд, буряад нємуу: 
лгоёол, найн бай- 
лиин багшанар үхи» 
Фуряәд арадайнгаа 
№ суглуулжа, тэ. 
ТЕТЫ СРНА 


0 тонно Ён 


эрнүуд лүг 
Хэлтэгэй е 
гэ 3ӨӨГДӨӨД 
алданов гэ) 


РАМА... 


гомо абаха ёһотой. Буряад 
хэлэнэЯ, литературын багша- 
нарай бэлэдхэлээ һайжаруул- 


хып аажуугаар бэшэ, мэргэжэл- 
тэи багшанарай үндэһэн хэлэеэ 
м.дэхэ зэргэтэй хаш, 

— Такай һанамжаар шэнэ үе- 
ын һургуулинууд ямар байха 
2әргэээиб! Өсөрынгеө ажалда 
ямар шэнэ шэнжэ оруулха бая- 
надта! 

— Нэгэ шэглэлтэй һургуулн- 
нуүд байха ёеһотой. Тиимэ Һур- 


Һайнааәр ажаллаһан хүн лэ 
Һайнаар ажаһууха аргатай гэ- 
жэ Белоруссиин Шэнэ Рясна 
тоскокой колхозой түрүүлэгшэ 
Социалис Ажалай хоёр дахин 


юуншье бэшэ гэжэ В. Л. Беду- 
ла тоолоно, Аатериальна, со- 
ёлой арга боломжонуудые хан- 
гажа, энэ мүнгэ зоөриеэ хэ- 
рэглэхэ арга олгохо гээшэ бө- 


Герой Владимир Леонтьевич Һал шухала. Жэшээмь, бидэ 
| Бедуля дабтаха дуратай юм. тэр байра ехээр баринабли, 
н Түрүүлэгшын энэ Һанамжые тэ. гэжэ зүрүүлэгшэ хэлэнэ. Им- 

рэнэй дүтын туһалагшад — кол». мэ гаргашын 50 проценткь 
| хозой правлениин гэшүүд ху- колхозой кассаһћаа түлэгдэдэг. 


баалдадаг. 


Бэлэн болоһон гэрэй үнэ сэн- 


ШЭНЭДХЭЛГЫН 


шаг 


Мүнөө үедэ хүдөө ажахыда 
ашаг үрэтэйгоөр ажаллаха шэ- 
нэ замуудые эдэбхитэйгээр бэ- 


гэй үлөешэ хахад хубимень 
шэнэ гэр толлогшод оруулдаг 
юм. Үшөв иимэ азга хэрэглэ- 


гуулиие Мухар-Шэбэртэ нүхэр дэрнэ гээшэ, Арендэ, хамтын дэгбди, Ниитыч мүнгоөр түл- 
ўкоплев бии болгоод байна, подрядууд, хубии, тэр бү- Єбэрмгүйгөөр гэр барижа та- 
Ухлбүүд бүхэнэй анханайнь лын фермэнүүд бии болоо. ряёшанда үгэдэгбди. Харин 
тадисуурай шадабариие бага- Хүнүүдэй эдэбхи үүсхэл ба- гэрэй эзэд өеһэдынгөө дураар 
һҺаань илгажа, тэрэ шэглэлээрнь | даргаахын, бүтээсэ єуэгэйгээр тэрэнийе түхеэрдэг, коммуналь- 
Нургаха гэлэн үүсхэл гарган» ажаллахаар урмашуулхын ту- на түхєэрэлгэнүүдые тодходог. 


хаи. Мүнөө бидэ Һурагшадаз 


лада бүхы юумэн хэгдэно. Им- 


Шэнэ Рясна тосхондо генса- 


тупагүи элдэб олон хэшээлнүү- мэ эрхэ байдалда худоогэл цс Кайнаар бэшэ, харин го- 
е гсаВВВӨр кооперацийн түхэл яна Ого сор, а,қаһуухада охид бай- 
жархєод байнабди, багшын хосороогүл, колхозуудай арга аср баридаг юм. Колхоздо 
ажал үнгэргэпэн хэшээлэйнь боломжонууд үшсө барагдса- сорын архитектор бим. Тос- 
тоогоор сэгнэгдэжэ, салин тү- гүй гэжэ Бедулиин хүгэлбэрил- хондонь худалдаа азма 


пэгдэнэ ха юм. Тиймэлээ баг- 
ша бүхэн хэрэгтэй 
гүй Һаань, олон хэшээл үнгэр- 
гэхэ гэжэ оролдоно. Тэрэ олон 
хэшээлһээ һурагшад 
эрдэм мэдэсэ абана гээшэ гү 
гэжэ багшанар Һанаха сүлөө- 
шьегүй ябана бэшэ гү! Тиймэ- 
һээ багшын ажал нэн түрүүч 
зохёохы ажал болохо, тэрэнэз 
бэслүүлхын тула оролдохо 
епотой, Би өөрөө физикын, 
математикын 3-4 класс бая- 
гуулаад, һурагшадые багаһаань 
тэрэ шэглэлээрнь 
Оролдохо байнаб, Дунда Һһур- 
гуули дүүргэхэдээ, физико-ма- 


хэрэгшье- 


тєматикын шэглэлтэй оронойн- 
гоо ямаршье дээдэ Һургуулида 
орохо шадалтайгаар 
зорилго урдаа табиха байнаб, 
Тиихэдээл эрдэм Пуралсалнай 
таһалгаряагүм саг үргэлжын 
шагада орохо болоно, Үхи- 
бүүднай өөрынгөө харгые ба- 
га наланһаа оложо Һураха, 
багшын үүргэ үшөө ехэ боло- 
хо байна. Шэглэлээ олотоооо, 


РРР, 


дэг ажахы жэшээ батадхена 


шэггэл болоно. Ажахыда үнсэн 
Ёүриһеө жэлдээ дунда зэр- 
гэнь 8—9 мянган килограмм һм 
Һаадаг.. Энэнь Баруунай хүг- 
жэнги оронуудта туйлагдадаг 
дүнгүүдһээ муу бэшэ, Хүнүүд 
дуратайгаар  ажалладаг, Жии- 


рэй колхознигуудай салин го- 


115, хүдөөгэй поликлиниқэ, хүг- 


Брестскэ областиин «Совог- жэмэй Һургуули, хүүгэдэл свад 

| ская Белоруссия» гэжэ кол- баригданхай. Һүүлэи жэлнүүд- 

хэрэгтэй хоз олон һалбаритай юм. Гэ- тэ ажапуудалая хэрэглэмжэ 
Єэшъе мал ажал тэрэнэй гол хангалгын байшан  баригдаа, 


Тэндэ парикмахерсна, 
хубсаһанай ателье, хангалгын 
бусад албанууд бий. Эндэхи 
тааруу зохид ресторанда хүр- 
шэ хотоћһоо айлшад ерэжэ 
байдаг, 


моодно 


залтел 


500 хүвэй Һууритад 
Соёлой ордон хүдэлдэг. Оро- 


һургахые родойхићоо 20 процентээр дээ- ной эрхим театрнуудай мэргэ- 
гүүр юм. жэлтэ ертистнууд, ансамбль- 

| Гэбэшье Һайкаар ажаллажа, нууд, хосрнууд, симфоническа 

! Һайн мүнгэ олохо арга бо- оркестрнүүд, Москва, Ленин- 

Вургаха | ломжо хүнүүдтэ олгохо гээшэ град, Минск, Киев, хотонуу- 


хил 21 н а 


пурагшаднай жэгдэрүүлгын 
клаггууд: а һураха юм. Иимэ 
гуримые мүнөөшье томонууд 
һ;ргуулинуудта бии болго- 
моор гэжэ һананаб, 

- Вик‹гор Санжимитыпович, Советскэ Союзай хүдэлмъ. халэһэн үгэнүүд дээрэ тогто- 
Хэжэнгынгээ арадам тватрта ришоэн анинин  түлоолэгшэд- ходоо, совест ажалшад хубил- 
эдэбхитэйгээр хабаадалсадаг тэй. КИСС-эй ЦіЕда болопон ган шэнэдхэлгын политикыг 
Самгат, Театр танай ажалда тү- уулзалга хилын саанахи, пэн нэгэн ћаналтайгаар дэмжэнэ 
һа:аи гээшэ гү! түрүүн социалис оронуудта- гэжэ хоолэлэй зургаанууд 


— Һургуулида, багшамарай 
институдта Һурахадаашье, хү- 
дэлжэ эхилхэдээшье, 
уран пайханай хүдэлмэридэ ха- 
баадалсадаг байһанби. 
ондо Москвада болоһон Бу- 
ряадай искусство, литерату- 
рын хоёрдохи декадада хабаа- 
далсаа һэнби. Юрэдэөөл, бого- 


неор хэлээ баа, «хобби» гээ- хаһан хубилган шэпэдхэлгын 

шэнь болоно ха, Тимгээдшье политика бүгэдэ арадай ҮН- станай хоорондоо 
еорын болбосорол, Понирхол дэн хүсэл эрмэлгэлдэ. ба Жор. байгаа 
гээшье үргэдхэнэ, баяжуулна. аша туһада харюусана гэжэ 

Мустай Каримай «Айгулийн тэдэнэр заана, “Хүдэлмэришэн 

л. Ок». Чингиз А йтматовая анги Эдоохитэнгоар дэмжэхэ 


«Эхын тала» гэлэн зохёолнуу- 
дые сэдьхэл ссогуураа 
жа наадаха гээшэ хэды Һонин 
гээшэо‹ Һонирхожо 
өөрөө иммэнүүд зохёолнуудай 
образуудтань орожо 
хоёр онсо илгаатай ха юм даа. 

-- Зәй, Виктор Санжимиты- 
пович, пайн даа, Элүүр энхые, 
залуүшүулые эрдэм Һуралса- 
лай, хүмүүжүүлгын талаар зо- 
хёохы ажалдатнай амжалта хү- 
са! 


РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРГРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРГГІ ”уллгтулгля 


РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРПРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРПРРРЕРЕТРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРТРРРРРРРРРРРАР, 


ХИ оловнигэда МЭДЭЭСЭЛ дам- 
ууулха. хэрэгсэлнүүдэй. ехэ 


рууаха зуураа, партиин дурад- 


бэзэ гэжэ. ЦИСС найдана гээд 


тайлбарилна. 
Совет сарэгүүдые Афгани- 


о Чэ “үсхээл, Уулзалге 

ходол № Бопирхол үүсхээл,, \улзалга станаа гаргажа дүүргэлэн 

дээрэ. НИСС-эл ЦН-гай Гене- : рт оер 
1959 шлына. секретарь, СССР-эй УШар дэлхэйн хэблолой гол 
шан Сэ Президну- ТЄМЭ болоно. Совет прави» 
м Түрүү аг, М С Гор тольствын хэВэн мэдүүлгэдэ 

1. 10 А . < 9. а 
Ц сар Н на, Хэл- 

бачепой холлһэн үгме най» 8 Х8Раа хандуулагдана Хэ, 


сээндэ хабаададаг бүхы та- 
лануудай нари» 
наар дүүргээ һаань, Афгани- 
данлалда- 
бүлэглэлнүүдэй 
хоорондохи хёмороо зүришэл» 
доөе болюулхын тула пайдам- 
тай үндэһэ Туури байгуулха, 


уллгануудаа 


рганистанай аз э: 
гарга Москваћала хогдэһэн мэдээ. Афг Стапан, алд -Дэзрэ 
Үр е сану Мон о амгалан тайбай байдал тог- 
СЗШ Д Со ӨЛ ОЛрИСТЭМДЭГ осно та ан ш.боя ХЭ СБЭНЭ 
5 чі С Ё, 124144 
эгдэпэ.. Хүдолмаришон ап- 2 : 
уншаха, илд Хүн р а Ха. Советскэ Союз ба Афгани- 
АА, бололгий ТРСТ ял станан Республика  тоолоно 
С ” Ж Ц Ч Ц » чу = 
наадаха Нч) о Б 5 гээд тайлбарилагшад онсолон 
УН, ИЦЕЛАС А «А 2 5 ау. » = 
ад 5 5 Ё ҮҮ тэмдэглэнэ, ќеневодэхи хэл. 
тэ абридгонууд ШиНИДХЭГДЭХЭ саэнүүдэй | Осор  Советскэ 
аргагүй. НИСС-эд ЦН-да бо- Сод уллганхудаа..| мсэшлээгэ 
лэдөн уулаалгала хүдэлмари- һаннаар дүүргээ,  «сэрэгүү- 
шэн ангийн  түлөөлэгшэдэй дые гаргаха талаар тэдээн 


дай циркын труппанууд ба эст» ! 
радна коллекїивүүд тэрэнэй 
ендэр дээрэ бэлиг шадабаряа 
узруулдаг. Пианисг Святослав 
Рихтер, поэдүүд Андрей Воз- 
несенский, Евгений Евтушенко 
гэгшэд Шэнэ Ряснын хүн зон- 
до айлшалһан байха, 

Колхоздо  таряашедай ад» 
ралта тууал ехэ азхарал срол- 
долго ғаргагдана. Амаралты»» 
гаа үсдэ хүнүүдэй аяншалжа, 
ээдэм мэдэсэвеэ үргэдхэхын ту- 
ла эрхэ байдал байгуулагда- 
дэг, Жэшээнь, колхоз жэл бү- 
рм гадаадын оронуудаар аян- 
шалха 150 путевко худалдажа 
әбодаг юм. Колхозой гэшүү- 
гэй срон соогуураа аяншалхд- 
гань, харгынь түлбэриме дуу- | 
Һан зүлэдэг, харин хилын саа» 
гүүр, аяншалха арга олгоһон 
путевкын үнэ сэнгэй хахад ху- 
бииечь түлэдэг. Жэшээнь, нё- 
дондо жэлдэ Шэнэ Ряснаћаа 
6 колхознигууд Дундада да- 
ладггар аяншалаа Тэн. 

Нэгэ үгөөр хэлэхэдэ, Тайм | 
хүдэлмэрийн ба Майн ажабай- 
галай хоорондоо холбоотой 
баиһыень «Советская Белорус- ! 
сия» колхозол дүй дүршэл үчэ. 
хөөрөөшье тодоор харуулна. 
Экономическа дүнгүүдээр тус 
ажахы республикын эрхим ажа- 
хынуудай нэгэнийнь юм. Үзи- | 
бүүд, залүүшүүл гээшэл эрхим 
дүн мүн гэжэ колхозой түрүү- | 
лэгшэ В. Л. Бсдуля өсрөө тоо- 1! 
лодог. Тэрэ иимэ тоонуудые |} 


харуулаа 
саада тээ колхоздо жэлсоо12 
үхибүүн түрэдэг 
1987 ондо 28 үхибүүн 
һэн байгаа. 


Пэн: 18-40 жэлэй 
байһан һаа, 
түрэ- 
гур- 
бан трактористын хоёрынь, мүн 


№Мүноө үедэ 


хоёрдохи малшан бүхэн 30 хү- 


рэтэр наһанай болоно, Тос- 
хондо  зөлуушуул олошорно. | 
Тиимэһээ тэрэнэй ерээдүй най- 
дамтай гарта орохо болоно Г 
гээшэ. 

Александр РЕЗНИКОВ. 


АПНЫ ! 


ехэ наринаар сахяа» 


рини тусхай түлөолэгтэ Д. Афганистанай правит@льство 
Кордовес мэдүүлээ тэжэ мэ. тэдэннне дүүргээ. ССР өө- 
дээсэд дамжуулдаг хэрэгсэл- Һэдынгөө зэбсэгтэ 

нүүд заана. дые гаргаа Афганистанай 


«їйїенсвэдэхиИи  хэлсээнүүл- 
тэй зохилдуулан, | Советскэ 
Союз абаһан уялгануудаа тог- 
тоогдопон болзортонь тон на- 
ринаар дүүргэбэ.  Хбмороо 
зүришэлдоонһөө гараха бо- тандаа 
домжотой зам бэдэрхэ талаар ЕЭ 
СССГ-ай үнэн сэхэ ба бү. 
тэмжэтэй үүргэнь афган ү!- 
дээ. япатанай. хоорондоо зб- 
лорхэдэнь таарамжатан эр, 
хэ байдад байгуулна» гэжэ 
Болгарийн «ГРаботничесно де- 
ло» бэшэнэ, Болгариий 
ледолско знаме» 
вен фронт ба «Народна ар- 
мия» газетэнүүдэй тайлбари- 
нууд соо нимэрхүү сэгнэлтэ- граммын 
пүүд баһал Син. Термезїээ 


«1їйїеневэдэхи хэлсээнүүдые 
нариилар сахиха гжмиз аф- 
ган хемороо зүришэлдоос ам- 


иние эблэрүүлхэ 


гонуудые гаргана, 


тад 


па Пакистан 


хэлэн 


зүб сам мүн» гэжэ Англинн хэгдээ, 


правительство үндэһэ яһата- 


бэслүүлхэ хүсэлэл оролдол- 
Энэнь оп- 
позиционно хүсэнүүдэй ябуул- 
ондоо 
Британийаа, 
Баруунай бусад гүрэнүүдһээ 
абтаһан буу зэбсэг тэдэнэй 
түшэг тулгуури болодог. Гад- 
тэдэнэртэ ту- 
палдаг, дэмжэдэг байна. 


СССР Женевэдэхи хэлсээ- 
«Зем. нүүдэй бүхы дүримүүдые на- 
, «Отечест- ринаар ба хэлбэришэгүй на- 
ринаар дүүргэбэ гэжэ Баруун 
Германиин ЦДФ-гэй телепро- 
корреспондентын 


соо онсолон заагдана. Совет 
хүтэлбэрилэгшэдэй гадаадын 
политическэ хараа шугамай 


талан Єпөөр шиндхэхэ гансал 21а туһада үшөө нэгэ алхам 


ПРОТОКОЛДО ГАР ТАБИГДАБА 


ГАВАНА, РСФСР-эй Дээ- 
дэ ба дунда тусхай эрдэм һу- 
ралсалай министерствын бо- 
лон Кубын Республнкын Дээ- 
дэ эрдэм һуралсалай минн- 
стерствын хоорондо 1989-- 
1991 онуудта харилсаа хол- 
боо бэелүүлхэ тухай прото- 
колдо гар табигдаа. РСФСР- 
эй Дээдэ ба тусхай дунда эр- 
дэм ћуралсалай министр 
И. Ф. Образцов болон Кубын 
дээдэ эрдэм Һһуралсалай ми. 
нистр Фернандо Веснно Але- 


грет гэгшэд тус документдэ 
тар табиба. 

Тус протоколой ёһоор хоёр 
ороной дээдэ һургуулинуудай 
хоорондохн харилсаа холбоо 
үргэдхэхэ, хамтын шэнжэл- 
гэнүүдые эдэбхижүүлхэ гэжэ 
түсэблэгдэнэ. Мэдээсэлнүү- 
дые халан абалсаха, Россин 
Федерациин ба Кубын дээ- 
дэ һургуулинуудта оньһон 
мэргэн түхеэрэлгэнүүдые хэ- 
рэглэхэ арга боломжонуудые 
үргэдхэхэ гэжэ хоёр тала хэл- 
сээ. 


ЖЕНЕВЭДЭХИ ХЭЛСЭЭЕ БЭЕЛҮҮЛХЭ 


НЬЮ-ИОРК, Совет сэрэ- 
гүүдэй гаргагдаһанай һүүлээр 
Афганистандахи байдалые гу- 
римшуулан һайжаруулха ту- 
хай Женевэдэхи хэлсээнүүдые 
бүрин хүсэдөөр бэелүүлхэ 
шухала гэжэ ООН-ой Гене- 
ральна секретарь Х. Перес 
де Куэльяр тэмдэглээ. Улас: 
хоорондын эмхинн шта0-бай- 
шан соо үнгэргэгдэһэн пресс- 
конференци дээрэ үгэ хэлэ- 
хэдээ, Афганистанда нацио- 


нальна эблэрэлгэ туйлагдаха 
гээд этигэн найдажа байћа: 
наа тэрэ мэдүүлбэ, 
)Кеневэдэхи хэлсээнүүдэй. 
нэгэн дуугаар баталагдан аб- 
таһан  Генеральниа Ассамб. 


лейн тогтоолой ёһоор, гурбан 
гол зорилго ООН-ой урда та. 
бнгдана гэжэ Перес де Куэль- 
яр тэмдэглээ: Афганистанай 
дотоодын хэрэгүүдтэ хамаа 
ралсахагүй ба зугадан гараг- 
шадые тэхэрюулэн бусааха 


тухай дүримүүдые сахиха. 
энэ орониие һэргээн бодхоол- 
годо, үргэн ехэ үндэһэ һуу 
ри дээрэ Афганистанай пра 
вительство бгЙгуулгала т\ 
Валха, Энзэнтэй дашарамдуу 
лан, инмэ правительство бай 
гуулха арга Сболомжонуудай 
хойноћоо тон анхаралтайгаар 
адаглан хинанаб гэжэ тэрэ 
хэлэбэ, 
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ТАСС === ДАН. 


СААНАЋА А | 
ГАДААДЫН ТЕЛЕВИДЕНИ БА ХӘБЛЭЛ МДЭЭСЭНЭ 


соо хараалагдаһан графигые є Морнинг стар» редакцион- 
рин гэжэ. по статья соогоо бэшэнэ. Мү- 
ООН-ой Генеральна секрета. ноө дээрээ гансал СССР ба 
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Һан байна, Эдэ хулгамшсдал гоо- 
до загаһашадай бригадир А, И. 
Мадыгиниие нэрлэжэ болоно, 
Энэ хомхой хобдог хүн 106 ки- 
пограмм ҺэлбэрһҺэ үбэртэлжэ 
байтарга баригдашоо, Тиихэдэ 
Баргажанай-А дәг Һууринда ажа- 
Һуудаг В, П, Меньшиков 52 ки- 
лограмм, «Ленинэй зам» кол- 
хозой механик Муравьев баһал 
яһала олон Һэлбэрһэ хулгайл- 
Һанга мэдэгдээ, 

-- Һағшаг арадай хинаптын 
районно комитет болон «Бар- 
гажанай үнэн» газетын редак: 
ци энэ харгы дээрэ кимэ шал- 
галта үнгэргэһэн байна, Шал- Д, 


116 8, 


РУССКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

24 февраля — ЗВЕЗДЫ НА УТ- 
РЕННЕМ НЕБЕ (ГРУППА РИС- 
КА)--в 19-30, 

«ДРУЖБА» 

РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ = в 10, 
ЛЮБОВЬ ВЫИГРЫВАЕТ (2 се- 
рии)— в 11-40, 16-20, ИГЛА — в 
14-20, 19, 21 (удг.). 


мнай, 


дэнэй 
жо. 


мүрөөр 


«РОДИНА» 


«ПРОГРЕСС» 


20-50. 


кооператор Е, Е, ЁФыдис, зага- 
Һашан С. И, Брмәков 
ябалсаа, Бидэ гротокол бэшэ- 
Һэнэйнгээ Һүүлэзр тэдэниие пост 
хүрэтэр манай хойноһоо яба- 
хыень захирбабди. 
рөөд, загаһыень абаха гэхэдэ. 
автомашинынь багажник 
соо нэгэшье загаћан үгы бай- 
шаба, Тэдэнэр бултадаа ямар- 
шье загаһа хараагүйбди 
тархинуудаа Һэжэобэ. Бидэ тэ- 
гэдэргээ ошо- 
хадәгалһан загаһыень Һһү- 
нийн харанхыда бэдэржэ олохо 
баатай болоо бэлэйбди. 

ГНЕУШЕВ: 


Пост 


Баргажанай» 


со, јеајритуйјӣ 


КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ — в 
10, 16, НА СЛЕДУЮЩЕЕ УТРО 
== 6 12. 14, 18-10, 20, 21-50, 


Красный зал — ОСОЗНАНИЕ (2 
серии) — в 10, 12-40, 15-20, 18-10, 
Зеленый зал — ШКОЛЬ- 
НЫЙ ПРИЗРАК — в 10, НАБЛЮ- 


«т. Аз 0. а рле 


ла, 
гэгцэ 
3 аа Хүрбэлиг ошоһон хүнүүд 


хаанаһаз загаһа абанаб! 

Д. ГНЕУШЕВ: Загаһәшадһза 
архяәр Һэлгэжэ абана. Загаһа- 
шадай дунда элдэбын хүнүүд 
бим ааб даа, Хэнэйшье мэдэ- 


хү» 


Һээр, загалашадай ажал тон 
хүшгэ,. Загаһашад ходо 
гэжэ дуталдадаг байна. Тиимэһээ 


бригадануудта элдэб хүнүүд за- 
гаһашадагр абтана гээшэ. Энэ 
асуудал зүбөөр шиидхэхын ту- 
ла загәһа олзоборилгын ажа- 
хынуүдуа горитой хэмжээнүүд 
энэ талаар абтахагр болонхой, 


ДАТЕЛЬ — в 11-50, 13-40, 15-30, 
17-20, 19-10, 21. 

«ЭРДЭМ» 

КУДА ДОСКАЧЕТ РАННЯЯ 
ПТАШКА — в 9-40, 11-10, 12-40, 
КАТЕНЬКА — в 14-20, 16-10, КАК 
ОТЕЦ И СЫН — в 17-50, 20, 
21-40. 

«ОКТЯБРЬ» 

Киноклуб «Веселые человечки» 
= 9-40, кинолекторий «Крас- 
ный. желтый, зеленый» — в 14, 
В КРУГУ — в 11-20, 18-10 (удл.), 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА — а 15-40, 
20-20, 4 


болгоёї»-- гэлэн ёохорой дуун 
энээниме эли тодоор харуулна 
бшуу. 


«Сагаан Гараар, мүхэд!» гэ- 
Һэн амаршалгаар 
дэвэн сценын дэргэдэ Хэжэм- 
гын районой түлөөлэгшэд бии 
боложо, буряад совет литера- 
турын үндэһэ Һуури табигша 
Х. Н. Намсараевай түрэһеөөр 
зуун жэлэй ой тэмдэглэгдэхэеэ 
байһан тухай хөөрэжэ. «Хүдөө- 
гэй хоёр бэрхэшүүл» гэһэн 
шүлэглэмэл рассказыень уран 
гоёор найруулан, зүжэг ха- 
руулба. Тус Һургуулиин теат- 
ральна отделениин багша Е. Я. 
Санжимитыпова мүнгэн тобшо, 
Һиихэ, дэнзэ Һахюуһан гэхэ 
мэтын гоё Һайхан зүүдхэлнүү- 
дые асаржа, олоной үзэмжэ- 
дэ табяа, 

Сагаан эдеэнэй салгидан 
дэлбэрхэ энэ Һарада эндэ арад 
зоноймнай хэшэгтэ эдеэн — 
айраг, үрмэн, ээзгэй, тараг, 
төөлэй. эреэлжэ, бүхэлеэр ша- 
нагдаһан мяхан, бууза гэхэ мэ- 
тэ табяатай. Басагед аягатай 
Һу айлшадта барина, 

Бэшүүрэй райондо Совет 
засагай яажа тогтоћон, шмһата 
ззбүүн тулалдаануудай боло- 
Һон тухай тус районой түлөө- 
лэгшэдэй зохёоһон булан хөө- 
рэнэ 1902 ондо түрэһэн 
Дарисуу Цыреновна Цырено- 
вагай хөөрөөе аша басаган Ла- 
рисань бэшэжэ абаһан байба. 

Сэсэн мэргэн таабаринуудые 
оньһон үгэнүүдые хэлэһээр сэн- 
хир уужам Яруунын айлшад 
буубә. Тэдэнэр нютагҺаань ур- 
ган гараһан уран зохёолшод 
ба поэдүудые Ц. Н. Номтое- 
вые, С. С, Цырендоржиевые, 
суута Һаалишан А. Ц. Жамь- 
яновае, дуушан Г. Шойдагбае- 
вае ба бусадые Һайхан үгөөт 
дурдана Энэ зужэглэмэл наа- 
пые бэлдэһэн Ярууна нютагай 
түлөөлэгшэдые нэрлэбэл, иимэ: 
багшанар ба хүмүүжүүлэгшэд 
Б. В. Цынгуев, Х. 5.41, Пурбу- 
еза, С, Ц. Дашиева Н. Р, Бад- 
маева, Һурагшад Соёлма Чы- 
рендоржиева, Мүнхэ Цырен- 


шэмэглэг- 


доржиев, Эрдэм Аюшеев, 
Доржо Гармаев, Лариса Мун- 
коева. Хүбүүд арадайнгаа наа- 
дануудые эрхилжэ, бүхэшүүлэй 
барилдаа эхилнэ, шагай шүү- 
рэнэ... 
Могой баатар жэлнай 
морилоод мандаа ерэбэл 
даа. 
Амгалан жэл болохонь 
болтогой, 
амжалтата жэл болохонь 
болтогой! -- 
гэжэ олоной үреэхэлээрнь, но- 
гоо-эреэн Могой жэл гаража. 
Олониие хүхеэнэ. 


— Мүнөө саг хүбилжа, ара 
дай ёһо заншалнууд Һэргээг- 
дэжэ захалаа. Сагаан Нарын 
найр наада үнгэргэхэ тухай 
үхибүүдтэ дурадхахадамни. ехэ 
дДуратайгаар бэлэдхэл ябуул- 
ба. Арадайнгаа аман зохёол: 
таабари, онтохонуудые, оньһон 
үгэнүүдые — сээжэлдэжэ, мэ- 
дэжэ абахадань, үлүү болохо: 
гүй ха юм даа, — гэжэ «Буряа- 
дай АССР-эй габьяата багша» 
гэлэн нэрэ зэргэдэ хүртэһэн. 
нэгэдэхи интернат Һургуулиин 
буряад хэлэнэй ба литерату- 
рын багша Ж, Д. Жамбуева 
хөөрэнэ. 


- Арадай ёһо заншал, маа- 
дануудые, аман зохёол мэдэ- 


жэ гбахын хажуугаар ухибүуд 
«Минии Эхэ орон-- СССР» гэ- 


Мэн үряа доро хүдэлмэои 
ябуулжа, Буряад огонойнгсо 
олон районуудлй  түүхэтэйнь, 
суута хүнүүдтэйнь, ёһҺо зан- 
шалнуудтайнь, дуу, хатар-айчь 
гүнзэгыгөөр танилсана бшуу 


Эхэ орондоо дурлалга тоонтс 
нютагтаа дурлаћанһаа эуитэй уг 
Юљм.,— гэжэ мнтеонат  Түүргуу- 
лиин дисектор Ж. Б. Санжиса 
үргэлжэлүүлнэ. Үхибүүдтэ 
«ямар районїоо ерээмта, тэ- 
рээн тухайгаа наада бэлдэгты» 


гэхэдэ, дүратайл байгаа ааб 
даа. Нютагаа матахаоа хэч 
арсаха юм. Манай  интернат 


Һургуулида эгээл олон Тураг: 
шад ямар районһоо Һуранаб 
гэхэдэ, Зэдын районойхид бо- 
лоно. 


Ёохор нааданай мүнхэ дүхэ- 
риг.. Эндэ хүгшэн залуугүй, 
Һурагшад, айлшад, багшанар 
хамтадаа дуулана, хатарна. 
Айлшадай дунда СССР эй ара- 
дай депутадта кандл,..ат Д. С. 
Сандитов, хэлэ, бэшэгэй эрдэ- 
мэй кандидат, Д. Банзаровай 
чэрэмжэтэ Буряадай багшана- 
рай институдай багша 8, Б. Ма- 
хатов, Буряадай филиалай эр- 
дэмтэ хүдэлмэрилэгшэ С. Бе- 


буе&, Улаан-Үдэ хотын дунда 
Вүргуулинуудай буряад 
нэй багшанар байлсаа. 


хэлэ- 
Эндэ 
ёлотойл найр наадатай сагаан 
Зарын Һайндэр болоо. 


И. ТУМУРОВА. 


ЗУРАГУУД ДЭЭРЭ: (1. Са- 
гаан һҺарыи найр нааданда ха- 
баадагшад; 2. Ямар гоё ёохор 
бэ! 

8. ГАРМАЕВАЙ фото. 


Спор 


ҮНГЭРГ 


Буряад ороной физкультура 
ба спортые хүгжөөлгын түүхэ- 
дэ республикын физическэ 
культура болон спор-ын үдэр- 
нүүд хоёрдохёо үнгэргэгдэбэ, 
Энэ удаада манай республи- 
кын элитэ ехэ споютсменүуд, 
тренернүүд, мэргэжэлтэд Бэ- 
шүүрэй райондо сугларһан бай- 
“гаа, 

Физкультура ба спортын 
үдэрнүүд районой Соёлой бай- 
шан соо баярай оршон байдал- 
да нээгдэбэ, Районой харюу- 
селгата хүдэлмэрилэгшэд, эли- 
тэ мэдээжэ мэргэжэлтэд, спорт- 
сменүүд хүдөөгэй ажалшадай, 
худэлмэришэд болон алба хааг- 
шадай, Һурагшадай урда үгэ 
хэлээ, Энээнэй Һүүлээр элүүр 
" энхэ байдал тухай, физическэ 
культура ба спсот эрхилэлгын 
әша түһа тухай богони хэмжээ- 
нэй гурбан фильм харуулагдаа. 

Үглөөдэрынь эдэ үдрнүүд- 
тэ хабаадагшад дүрбэн бүлэг 
боложо хубаараад, районой 
хүдоө нютагуудагр ябажа, хү- 
нүүдтэй уулзаһан, республика 
дотор спортын элдэб зүйлнүү- 
дэй ямараар хүгжөөгдэжэ бай- 
Һан тухай, спсртын залнуулай, 
комплекснуудай баригдажа бай- 
Һан тухай хөөрэһэн байгаа, Ээл- 
жээндээ хүдөө нютагайхид ен- 


Хаш. (өвжшхээдэйль2идилы2 
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ХОЁРДОХЁО 


ЭГДЭБЭ 


чемпионадта мүнгэн медлляар 
шагнагданан Ссргей Лсоновой 
Шэънэ-Бэрээнћһээ спорсын ма- 
стер Владимир Цурканай мэр- 
гэжэл шадабаряа харуулхадснь, 
сугларагшад ехэ багагүй омо- 
горхон хаража урмашалан бай- 
гаа, Гаһар хүсэтэй  хүбүүдэй 
хоёр пүүдэй гиирээо наадаха- 
дань, илангаяа баясаба. 
Һүүлэй жэлнүүдтэ ритмиче- 
скэ Гимнастика манай ажабай- 
далда улам үргэнөөр нэбтэр- 
жэ байна. Ирагуу Һайхан хүг- 
жэм доро басагадай уян нугар: 
хай улражненинүүдыг гүйсэд- 
хэхэдэнь, суглаоагшад хужар- 
лан харәна, «Бурятферммаш» 
нэгэдэлэй инженер-конструктор 
Марина Поповагай, ВСТИ-гэй 
студентка Ольга Дмитриева- 
гай. 9-дэхм хүүгэдэй саадай хүг- 
жэмэй хутэлбэрилэгшэ Юлия 
Орловагай, лоофсоюзууда4 
спортын бүлгэмэй ритмическэ 
гимнастикын тренер Елена Хан- 
дәровагай гүйсэдхэһэн компо- 
Зицинууд хүдөэ нютагайхидта 
Байшгагдаг, Сугларагшад, илан: 
гаяа эхэмэрнүүд олон тоото 
асуудалнуудые Һураһан Сайна. 
Уран  Гайханай  гимнастикл 
хэнэй дура татахагүйб даа 
Эдио гимнэсткёнууд Маркина 
Сластина, Лгтэа Балыкова, Сля 


багша 
Спортын 
луүлхэ 
РСФСР эй габьяата тренер Вик- 
тсэ Баймеевтэй 


. дэртэ гарахадаа, әжабайдәл- Очирова, Рєта Бочкова, Оля 
3 дань, ажал хэрэгтэнь физкүль- Худякова, Оля Волошина гэг: 
тура болон спсртын ямгоаас шэдэй улрәжненинүүдые уян 
нүлөөлжэ байран тухай, спор- нуггОхайгаар гүйсэдхэхэдэнь 
тын дуратай зүйлнүүд тухай суглгоагшад нэрьемэ альга та- 
| хөвдэбэ, шапгаар угтаба, 
үргэгшэдэй, (СССР-эй Эртэ урдын нааданууд боло- 


| Гиир 


“ТОБШОХОНООР... 


1 ХҮНГЭН АТЛЕТИКЭ. Социа- 
‘лис оронуудай спортсменүү- 
дэй дунда хүнгэн атлетикээр 
уласхоорондын мүрысөөн Бол" 


гариин Сливень хотодо боло- 
бо. 


Нютагаймнай басаган-спор- 
[ тын мастео Наталья Соломин- 
ская СССР-эй суглуулагдамал 
командын бүридэлдэ оруулаг- 
дажа, 5 километрэй зайда тү- 
рүүшынхеэ урилдахадаа, 15 ми- 
нута 36 секунда саг харуулма, 
дүрбэдэхи Һуури эзэлбэ. Эндэ 
илалта туйлаћһан ГДР-эй спорт- 
сменка Ульрихїга оройдоол 
13 секундаар гартаһан байгаа. 
Дүн хамта 94 спортсмен ба» 
сагад урилдаанай харгы дээ- 
рэ гараһан байха юм. 

Эдэ үдэрнүүдтэ Н. Соломин- 
ская февралиин 28-да Батуми 
хотодо үнгэргэгдэхэ СССР-эй 
түрүү Һуури эзэлхын түлөө 
мүрысөөндэ бэлдэжэ 


байна. 


«АРШАН» 

АССОЦИАЦИЯ ЗЛОУМЫШЛЕН- 
НИКОВ — в 19, 21. 

«ВОСТОН» 

СКАЗКА ОТВАЖНОМ КУЗ- 
НЕЦЕ — в "30, ЕСЛИ ТЫ НЕ 
СО МНОЙ (2 серии) — в 18. 21. 
«БАЙКАЛ» 
ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ В 
в 18-30 20-30. 
ВИДЕОЗАЛ «ПРЕМЬЕРА» 
ИГЛА —в 10, 17.30, УЗНИК 
ЗАМКА ИФ, 1 фильм — в 11-30. 
2 фильм — в 13:50, ОТВЕТНЫЙ 
ХОД — в 15-40, 


АДУ — 


МАНАЙ 
АДРЕС, ТЕЛЕФОНУУД: 
индекс 670000 


УЛАН-УДЭ, ул. КАЛАНДАРИШВИЛИ, 23, редактор— 2-50-96, приемная--2-54-54, 
партийной жизнк-—2-60-91, 
2-61-35, сельского хозяйства— 2-64-36, 2.62-Е6, советского строительства м быта— 2-69-58, 
2-34-05, переводов 2-54-93, писем м селькоров — 2-67-81, корректорская— 2-33-61, 


секретарь--2-50-52, 


а. Баргузин--91-1-44, 


секретариат--2-66-76: 


отделы: 


Марафоной зайда урилдал- 
гаар залуушуулай бүхэроссин 
наадануудай түгэсхэлэй мүры- 
сөөн Сочи хотодо үнгэргэгдэбэ. 
Улган-Үдын гармизоной сэрэ- 
гэй алба хаагша, спортын ма- 
стерта кандидат УМихамл Ка- 
занцеа 42 километр 195 мет- 
рые 2 час 33 минута соо га- 
тзлжа, 
род хотодо үнгэргэгдэхэ за- 
луушуулай бүхэсоюзна наада- 
нуудта хабаадаха эрхэдэ хүр- 
төө. 

ХОККЕЙ, ВЛКСМ-эй ЦК-гай 
«Алтан шайба» гэжэ клубай 
шанда хүртэхын түлоө городой 
түрүү Һуури эзэлхын түлөө тү- 
гэсхэлэй мүрысөөн Улаан-Үдын 
`18-дахи Һургуулиин 
талмай дээрэ үнгэргэгдэбэ. 


хоккейн 


Түгэсхэлэй нааданда 18-дахи 
Һургуулиин команда Желез- 
нодорожно районой Загор- 
ско Һууринай хоккеистнүүдые 
3:2 тоотойгоор шүүжэ, чемпи- 


раев ареанииинаг чанат танзтраолрауран) 


ВИДЕОЗАЛ «ОКТЯБРЬ» 


СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36--80-- 
в 10:30, 19:50, УТРЕННЕЕ ШОС- 
СЁ--в 12-30, 16 20, НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НБУЛОВИМЫХ 
— в 14-30, 


апрелиин эхеэр Ужго- : 


орт 


хо дзам болон шатар хун бү- 
хэнэй анхарал тазадаг, һҺонир- 
хол үүсхэдэг гээшэ, Республи- 
кын хэдээ дахин чемпион, тре- 
нер Игорь Брылев даамаар Бу- 
ряадай АССР-эй чемпион, элек- 
тэово20й машинист Владимир 
Макаров эршэмтэйгээр хүдэлхэ 
ушготай болобо, 


Буряадай хүдөө ажахын ин» 
ститудай багша, педагогикын 
эрдэмэй кандидат Владимир 


Фомич багг-куналейнхидэй ур- 
да үгэ хэлэхэдээ, энэ хэмжээ 
ябуулга КПСС-эй райкомой 64» 
лоч республикын Госкомспор- 
тын үүсхэлээр эмхидхэгдээ гэ- 
жэ онсолон тэмдэглээ, Тэрэ 
хүдөө нютагта физкультура ба 
спортыг үргэпоор хүгжөөхэ ар» 
га олгохо юм. 

Бэшүүотэ бокс үргэнөөр хүг- 
жоогд-нхэй.  Эгээл тиммэһээ 
СССР-эй урдын чемпион педа- 
гогикын 2одэмэй кандидат, до- 
цент Валерий Стрельниковтэй 
уулзолга эдир спортсменүүдтэ, 
тэдэнэй тренернүүдтэ ашатай 
туһатгй байба. 

СССР эй габьяата 
уласхоорсндын классай 
тын мастер 
шэтарагр 
дахин 
тодэмэй 


тренер, 
спор- 
Мэлс Дабаевтай, 
республикын врба 
чемпионка, биологиин 
кандидат. ВСТИ-гэй 
Лубсама Гаомаеватай, 
мэргэжэл дээшэ- 
Һургүулиин директор, 


уулзалганууд 
тэ"энэй хоорөөнүүд хүдөөгэй 
ажалшгдай, илгнгаяз залүүшуу- 
лай зусхэ сэльхэлдэ удаан саг 
соо маргагдахгагүйл, 

Сизкультула ба спортын 
үдэрнүүд хүдөө нютагуудта эдэ 
бугэдыс хүгжоөхэ, хүн зоной 
бзе махгбадыс элүүрд энхэ бол- 
гохо арга олгохо байга 


В. СЫДЕЕВ. 


он болобо, 15-дахи 


Бургуу» 
лиин һурагшад гурбадахи Һуу- 
рида гараһан байгаа. 
эдир 
Стнүүдэй мүрысөөн март Һара- 
да болохо юм. 


Б.-М, ЖИГЖІ:703. 


Республикын хоккеи» 


СРЕДА, 22 
НЭГЭДЭХИ ПРОГРАММА 


Москва. 7.30—«120 минута», 
9.35--«Сибириадалг-уран Һай- 
ханай фильм. (2-дохи, 3-дахи 
фильмүүд, 11.45-- Шанэ Һонин. 
11.55--«Дэлхэйе тойрон», 16.30 
- Шэнэ һҺонин, 16.45--Хубил- 
ган шэнэдхэлгын  грожектор, 
16.55-- СССР эй МВД-гэй дотоо- 
дын сэрэгүудэй ансамбдиин 
концерт. 17.45—%Танзиля»— ба- 
римтаа фильм. 17,55-- Хүүгэд- 
тэ зорюулагдаһай дамжуулга. 
18.55--Дэбжэлтэ. ММэдээсэл, Со- 
носхол, Баруун Европын оро- 
нуудай шэнэ технологи тухай, 
19,40--«Мүнөөдэр--түби дэл- 


рай сологшо, экономическа эр- 
дэмэй доктор, профессор Д. В. 
Валовтой уулзалга, 20.55--«Си- 
бириада»-- уран Һәйханай 
фильм, 2:дохи фильм, 22.00— 
Время, 22.35-- Хубилган шэнэд- 


Спорт 


ХОККЕЙН 
БОНИН 


Бүмбэгэтэй хоккейгээр рес- 
публикын түрүү Һуури эзэлхын 
түлөө мүрысөонэй  хоёрдохи 
дүхэригэй ээлжээтэ нааданда 
авиационно заводой «Забайка- 
лец» команда Кабанскын рай- 
оной Селенгинск Һууринай «Сэ- 
лэнгын» хоккемстнүүдтэй уул- 
заба. Нэгэдэхи дүхэригтэ 3:3 
тоотойгоор тэнсэћэн байгаа 
Һаа, эмэ удаада «Сэлэнгэ» ко- 
манда 5:4 тоотойгоор илаба. 
17-дохи нааданай Һүүлээр авиа- 
ционно заводой команда 31 
очкотой болонхой. 12 наада- 
най Һүүлээр «Сэлэнгэ» 21 оч- 
котой болоод, түрүү Һуури 
эзэлхэ хүсэл эрмэлзэлтэй бай- 
Һанаа харуулна, 


Турунтаевын «Спутник» ко- 
мандын ерээгүй дээрэһээ 5:0 
тоотойгоор илалта «Торпедэ- 
дэ» олгогдоо. 


Шайбатай хоккейгээр Буряа- 
дай АССР-эй түрүү һҺуури эээл- 
хын түлөө мүрысөөн шиидхэ- 
хы шатадаа оробо. Нёдондо 
жэл хоёрдохи һуури эзэлһэн 
ЛВРЗ-гэй спортклубай коман- 
да байгша ондо илангаяа эдэб- 
хитэй Һайнагар наадана, Тимхэ- 
дэ мүрысөөндэ түрүүшынхеэ 


! АЗИДА ЯАГМ 
ї 


Урда болоц 
5 да ажиалуйлы СОВЕТСК 
! орходоо. нил у 
1 унтадаг бинха ЇАДАЙ АССР. 
н манийч эгї!зМ |, 
ь хэлэнэй Спор 
р 0409хц оо хүч 


ноїргүйдэмэ з ә = 
Ланин оронии" 1921 оной 


дай Олонхиднур. 
! хэ. байдалда 1 Нээ гарана. 
» удаан, рнтана. 
| незийн болон / 
1 нуудта. ажа!: 


| тааралжжагүй 
! хэбтэридэ, тре 
! хэгдэллч Лан 


шиуулатай . 

! дэрсэдэ ама, 

! байхыень хас?! !Распүблинё 1 
рэнлөө ерэһэн с байһан КПСС- 

нилхоц гайхад2ральна секре 
" хила илгаасны ЗёРХОВНО. Совс- 
! сашье байгаал ЭМ... Түрүүлэгшэ 


ёһоор хилээл 
сэсэгүүдээр ) 


таба П 
паа, Өөрмсөө Февралиин 21- ААУ харай 
2 “индустрийн ба 
лаань бэшэ, х индустр хоөрэлдэхэдө! 


шаллааны, ил түбтэ ерэбэ. 
1 шүтэлгэлөөнь АМадтай Михаил 
на. Ушарынь :ХҮшын уулзал- 


шэдэй ажалай 
социально-гээ 


гые ЭмхХхидДдхэг 

даа гансашна ст дээрэ болоо. бантам 

2 го бу жгндажа. РА. С. 2аигёз. анг! 

дал ороно аве во, госликлинь 
| шагүй онсо > : 

ха юм. найда тон ха- Р” КМахерска, 

! һа саг хүрэжэ ХҮдЭлмэтишэд 

| 6 

ХЭНИИНЬ {агад, эгээл хүн- "^0 хөөрэбэ, 

Эхэнэрнүүд ч оромнай, үй- -- Шухала 


м шашаг сэһэн їм 
байба. Денпег ын шэнэ онол 
! дэ мэргэмэг Од, политическэ 
ажаглалтаниу. дэлисэтэйгээр 
шүүл эхэнэГм, байна, Бунгал- 
| шээл Хөөрэл", кампани Ябуу- 
илгаа бии. Э: убол, бидэ үр- 


Һалбаринүуд Продукци үйл 
нат, — гэжэ М, 
лээ. — Бзрхэн 
мые гансал м 
шэ, харин гад 
тэшье мэдэдэ! 
дэсэ дээрэ үрг 


дөөн нэгэ то уабзбди. гэбэл, хэрбэ» 
| али нэгэ 1 лган шэнэдхэл-  ХЭРЭГЭЭЭЭЭ | 3| 
үргэлжэлнэ. Д. хэрэг лэ. бүхы прсдукии гар 
элдэб ЮУМ“Н Зулэхэнээр, бос- най аятай ха 
хаман хөөрэл! раду бултадаа Мүнөо бухы 


ХУБИЛЖАЛ Б’одорхоя зухол 
Санаар ипо кой ёрга онол 
! нүүдэй хубса!! ЗРШЭ дэлисэ- 
|! билжал байдас Ам. Энэ еһо гу- 


тивүүд ажахын 
үузө ЄомРДыГвӨө 
гыс мэбтэрүүлэ 
ежаһуудалайнга 
дые өоһэдөө | 


ничч санаш ҮУРи хэдэн ар- 
М үнгэ оршон тХабигдадаг гээ" гэжэ т>оэ хөө 
тураћаа хубал бидэ ЫА лүүлбэ, Теэд 
Б бэл, спортсмс Э. гжабгйдалда, лэй юоың хэлэ 
нэгэ градис : эмхидхэлгэдэ ды сэг соо те 


" сагаан хибсаћ:бАи- Энэмнай 
! дис хүрэтэр ХРИЛГО:/ мүн, Тэ- 
| илаан гү, ала "ХН тула би- 
| гэтэї Ферма, | Аолые >эид хус 
) тэн байгий Кокен. Энэ хадга 
| ягдан үнгэт | `©лонО. 


шээл түбэгүүдтї 
хат, Теэд эдэ 
та айгаар даба 
нөө тагнад ам 
Тачай ажалћһга 
туһа асана, Бү 


| 992 гиримтай 8 Юум2н жэгдэ мэзэр лэ хуби, 
, агүй, эндэ тэн- имагтал урагш: 
) МҮНХ)охсолдоно. ду- фэгтэй, Хүдэл» 

Хитадай АМ ушарна, Гэбэ- лектив, эрдэмзі 


жиуиуда ажал шэнэдхэлгын хэ- 
| мэршэ Олрхач ёбшана, Хүдэл- 
) хэрэглэдэг Орузмаёнадта этигэ- 
тэдэй тодорхогүбилген шэнэд- 


колхоз бүхэндэ, 
дэ ажал хэрэгү 
лүүлэгдэхэ ёһот 


Хэхэбээ бариг 


лээд ар с дэмжэнэ, Эко- фэлдөөнэй гара 
мэ : - 1 

р дүшиын ил. бэрхэшээлтэй- хэлэхэ байна: 

Р Лицлэгдэлэн. Ѓүрагшаа дабша- дзэгүй ажал х 

0 Лэлхэднө, мэр: Сэхыень хэлэхэ" тау ехэ. Хоөрэ 


| сэгыг 759 хэлгүй асуудалнууд 
тээг0эЛэн о> 
Гэхэтэй хамта 4 


гэндэ хүдэлмэрь 
гэжэ хэлээ һән 


ангийн  дэм- 


ЁЭн рэгүүд гол зүлэ 
түмэр Оүшэ х хүсэ шадал нэ- нэдхэлгэйг2э дуг 
гсэр харагдадгмайдал түрүүл- Үнэхоөрөошье 
гэрэл мэтэ хээр нэгэн хэрэг" гын ЖЭНСЭДНЗБҮЙ 
жа : 


хахарааг зүгһөэ дэмжэл- 
| түүлээ түгдэг», тэвэнийс бэе- 
| Түмэр Оушын эггүй,.. Энэмнай 

ратогидо шэч-н хэрэг лэ, Хү- 
, шэрэм!їээ сади бидэнийс дэм- 


дээ хадань, ма» 
ра дуталдахал, : 
нгдта бултанда 
Мүнөө олохон 

гэр байратай б. 


-- Физикэ, 
--«Солдаты 
римтата фильм, 
таи» 
Һонин, 14.05— Литвага камер- 


хабаадажа байһан Хойто-Бай- 
галай районой «Сибиряк» ко- 
манда онсо шалгарна. 


ЛВРЗ-гэй спортклубай ко- 
манда нёдондо жэлэй чемпи» 
он «Локомотивай» хоккеист- 
нүүдтэй наадахадаа, түрүүлэн 
3:1, удаань 8:6 тоотойгоор 
шүүбэ, Тиигэжэ шухала дүр- 
бэн очко абаад, ЛВРЗ-гэй 
спортклуб 31 очкотойгоор тү- 
рүү Һуури эзэлжэ ябана. «Си- 
биряк» команга оройдоол нэ- 
гэ очкогоор гартана. Энэ ураг- 


Шшагүйдэлгэһөө «Локомотив» 


түрүү Һуури эзэлхэ аргаяа ал- 
даа гэхэдэ болохо. 


Б. МИРОМАНОВ. 


ХОЁРДОХИ ПРОГРАММА 
Москва, 9.00--Үглөөнэй 
настика, 


гим» 
9.15— Гэрэй академи, 


9.45, 10.35— Оршон тойронхи 
дэлхэймнай, 10.05, 12.05— Не- 
мец хэлэн, 10.55— Эрмитажай 
светильнигүүд, 11.05--ПТУ-гай 


һурагшадта, Гэр бүлын ажабай- 
далай ёһо заншал, 11.35, 12.35 
6-дахи класс, 13.05 

на пенсии»-— ба- 
13.35--«Кара- 
телеочерк, 13.55-- Шэнэ 


на  оркестрэй республикын 


габьяата коллективэй концерт, 
14.50--«Маршал 
Жизнь и 
фильм. Улаан-Үдэ. 17.30-- Кино- 
очерк. 
клуб, Захааминай районой Ца- 
хирай дунда Гургуугимн хүүгэ- 
дэй дуу, хатарай жэшээтэ «Ур- 
гы» ёнсамблиин концерт. 18.30 


Рокоссовский, 
время»-— баримтата 


17.40--«Ая-ганга» теле- 


хэй дээрэ», 19.55— Останкина- «Кооператив: арга боломжо- 
дахи концертнэ студида «Прав- нууд ба шиидхэгдэхэ асүулал- 
да» газетын ахамад редакто- нууд». 19.00—Еайгал. 19.20-- 


СССР-эй Совет Армиин ба Ла- 
лайн-Сэрэгэй Флодой 
телевизор харагшадай бэшэгүү- 
дээр концерт-амаршалга, 
-Соносхолнууд, Москва. 20.10 
— Футболоор 


үдэртэ 
20.00 


нүхэр ёһоной 


1 Фрам, бага зе д 

ЕО ИЕ на, ы 

! н : "223 Материалнууд х 
|  ШҮДӨӨрөрдд ХҮЛЭЛМЭР” | Ушгэ иймэлээ 

Тогтоа дээрэ үсӨэн хүгжөөхэ шухала 

Пиайдаҳэсэ ё оа ажаглал: хон предгоиятин 

) Лэн самолет Ону шэнэлхэ эрилтэ 1 


! тогтоожо б 
ТОГТООЖО 00 хүдэлмришэн 
хэн баталхи, 1 : 
пи ахо. алшён арад ту. 

225 “Ул "оролдолго хан- 

| Жорж Криси Д зорилгочууд 

| ме тогтооэго 


п Раараа бээ, с 
! тогтоогоо (иш Фил 


мнай мүн лэ бар 
рэг ха юм. Мүн 
питальна барилга 
ринуудїга Һүра 
хубилган шэнэдх 
гэхээ сэхэ рүунь 


Сергеевич, тойб, Ойрын саг 


! оч самоме 175 тал, элүүр 2нхэ лые үндэһөөрнь 
\ гсгдипач со ^айн Майхан Юу- шэ манай анхар 
| рме 1шудберөө Хүбилган шэнэд- мүн, Энэ талаго 


) рэ буладаал хэ!" дебшуупагты, 
т ми хул салаат Ућалхабди! 
) тороот өөдз гҹев: Байнга даа, 
» мотоороо ила: датнай найданаб. 
т уун Спорт. дтэй хөөрэлдэ- 
! нэгэ хэ) Сг Сєргеевич гэр 
| Юрэ бусын эк" н, городые эдеэ 
носэй РСКОРӢ" үдээр хангалгын 


анги дэмжэхэ, 1 
гэжэ дахинаа на 

Хүдэлмэришэдэ 
тийн хүтэлбэрил: 
гэжэлтэдэй хоор‹ 
саан ямарагр тог 
шэ5 гэжэ М. С, 
нирхобо. Харилс 


| оргилагдий. 4,  үйлздбэрийн Һайн гэжэ хөер 
РОБОТ ПИРА, хүдэлмэриин  баадагшгд харь 
ар БҺонирхоһћон директорээ хүнд: 


Японийч «Ч 


" нийн бүтээ!» 


: М, С. Гсрбачев 
. дүтэлжэ байһан 
ямар алга ша! 


боложо байһан к 


ень хариулх»ь, дэл а гэгизназте, хус 
тэд тэргэндэ вс ич оов нау ваш 
РОВА Ф сий үйлсэдэхи! .. А598ні, Райо 
| бодхоохо дао инэ А бага Нейниие хүргэнэ 
з үндэртэйгөөр ї мин хрэна. Чуй Харин бил 
х 4 бэхи байзыа хэлгые ээм дээрэ: 
Й 18 03 “НЭВТ зйшан гэрнүүдэй Имагтал тэдэнэр 
зэлээгүц ҮН ир УЛСЫГ крзнуүд ка дэмжэжэ, дал 
МАДАГАСКАђолой соргонууд бижа үгэбэ. Мүне 


лЛнтананари дэ барилгын хэг- 
дэй приматолс харуулна, 


ЧЕЧ! унДасраг хубилган шэнэд- 
)эгдэмтэд20 Ал. 


4 хүсэтэ хэрэм 


хы юумэн һайнаг 
хын аргагүй, зүгє 
ришэд хараалһан 
дабшана. Юундэб 


Вон эртэ урда н үеын хүнүүдэй | болон загодоо, 4 
р Чай нэ?э 1уү ээр байгуулагда- лективэй харилсаа. 
КАТА Зүйлэй гусоюун ухсан бо- жэ хубилган шэнэ 
| 7909) НОНИПХ ашаг үрэ ехэ эй- наа хүдэлмэришэн 
| ба. Үнц цас 


паа һайнаар ойлгс 
Нэдөө шэнэдхэлгьн 
нойнгоо байдалы 


гээшэ областиин 
га гаран хүнһөө 
| шонхой гэжэ коммунистнуудай 


| лэ? амчтач | 


! саа. Тиулаглсг МҮН, Областиин ажабайдалай шэнэ 

ў и тэй ажалша ё 

1! шөөдэл: шэхэг л ЭАТЭМ, ше | мэнүүдые зохёохс 

й : 2 А түлөелэгшэд: эи нэл зүрхэ сэдьхэл, 

дал шлрхиту? 2 н Я 
евой хэдэн хөө" риг бадаруулха 6! 


Лабартай, үеэ энэ асуудалай 
| энэ заахан охеимидхэгдэжэ бай- 
нанкада мс Эн хэлсэгдээ, 
| баримтанцуднг Н «Электрон» нэ- 
пмэришэд, инже- 


Үшөө. Бидэ бүх 
циалис ёлоор бэел 


тэйбди. Бидэ соци 


лөө тэмсэнэбди. Э 
р болохол 


БИДЕОТЕКА (үл, Иванова, 19] || ,.„...„ прожектор. 22.45— На- уулзалга, Болгариин ба СССР: зоной заншалай Дэлмэришэнэй байт 
ЛОМА —в 11. СБОРНИК } дежда Константиновна Круп- эй суглуулагдамал команда- | һ ыы Тань инээ. оа н аа 
МУЛЬТФИЛЬМОВ — в 12-20, | скаягай түрэвөөр 120 жэлэй нууд, ЗаЅҺарлалгадань —20.55 р ээ абтаба]. 
УСАТЫЙ НЯНЬ в 13-40, ЧЕ- | ойдо, «Надежда» уран Һайха- ——«Амгалән нойрсогты, бага- і ао БУРЧТИНИ титориальна Һунгу 
ЛОВЕК НЕВИДИМКА--в 15, | ная фильм, 0015--«Мүнөөдэр шүүл!э 22.00--Время, 22.35— ) дахи округто оро)/ 
ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС | --түби дэлхэй дээдэ», 00.30-- Хубилган шэнэдхэлгын прожек- Реди помени Оплективүүдэй түг 
--16-40, ГОНДЗА-КОПЬЕНОСЕЦ 1 Санын спортоор дэлхэйн чем- тор. 22.45— Спортивна дам- р. Б. ГЕ :2====аына Шэтэдэ болоһон су 
(2 серим)— в 18-20, ! пионат, 15 километр, Эрэшүүл, жуулга, 2 “оосоон үгтэбэ. 
ын хэрэгые эдэб- «Экономико 9 
5, оло. ОО РООЁ- Е ра 4 ЕЕ збшуулха» — М. С. замда» тэлэн нир 
зам. редактора—2-68.08, зам. редактора — 2-62-62, отв. Республиканская типография Государ- Украинада ерээд доро журналист Г 
пропаганды-— 2-56-23, промышленности ни строительства— ственного комитета Бурятской АССР по ( ТАСС-ай репор- «Бурятжелезобетонх 


зыпускаюшие--2-35-95, 


п. Кырен--91-7-18, Северобайкапьск— 35-73, п. Хоринск--55-6-99. 


культуры м школ—2-60.21, 2-57-63, информации-— 
корреспонденты: 


собственные 


делам издательств, полиграфим и книж. 


ной торговли г. Улан-Удэ, 
Н-00357, Заказ М№ 45. 


Индекс 046410. 


модо болбосоруул 
то үйлэдбэрийн ху 
тухай толилогдобо. 

«Правда  Буратиь 


' Шэтын, Амарай 
3, Буряадай АССР- 
нацмонально-тер» 


ул, Ленина, 35 


